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رئيس المجمع 


ما کان لی أن أصدر هذا المعجى » لوللا أن صاحب فكرته والمشترف عليه ليس ل 
جانبنا اليوم. وقد رحل عنا إلى اة فا رة صادقة وعلم واسع ؛ ونيو ج 
طويلة وهو المرحوم المهندس أحمد عبده الشرياصى . 


ولا أزال أذكر حواراً دار بين المجمعيين حول لفظ الهيدرولوجيا منذ ربع قرن 
أو يزيد فكان من بينهم من يحبذ التعريب أسوة ما صنع القداى حين عربوا الفيز يقن 
والميتافيزيقا ورأى آخيرون أن نبحث عن مقابل عرلى ولم يوفقوا اذلك المقابل الى 
يؤُدى دلالة اللفظ الأجنبى أداء كاملا . وقُدر للفظ الهيدرولوجيا أن يعيش وأن تدو و 
حول علم الهيدرولوجيا دراسات ف معاهدنا وكلياتنا وأن يعنى به المجمع عناية مشصملة 
انتهت يه إلى إخراج معج مشخصص فيه » يشتمل على نحو ألف وسبعمائة مصطلعح 
عُرّفت تعريفًا دقيقًا » وأمام كل مصطلح مقابله الأجنبى . 
وأحرص على أن أسجل هنا أن فقيدنا الكريم كان حامل الراية فى هذا العام بيتك 
الخالدين ومن حسن حظنا أنه كان من مهندسى الرى القدامی » وقد عاش مم الھید رولو ديا 
عداو ظملة ومن تسن عظنا أرما اند كاف ريا وأا عاتب خض اف اا دة 
والهيدرولوجيا وقد أعانه ذوقه الأدى وهقدرته اللغوية على أن يتخير أنسب الأتقاظ- 
وأليقها لأداء الاصطلاحات العلمية ووفق إلى مالم يوفق اإليه كثيرون فى ايار الاق خا 
الملائم للمعنى المقصود . وإلى جانب مادته اللغوية أءانتهحياته العملية على أن يقي 


( د) 


من العرف و الاستعمال فأدخل فى لغة الهيدرولوجيا ألفاظا لها حياة لاتقل عن عشرات 
السنين » وق هذا المعجم ما يشهد على ذلك شهادة واضحة > فالتعريب فيه قليل 
والاممتعمال الدارج وضع موضع الاعتبار كلما دعت إليه اللحاجة . 


عاش مشروع مجم الهيدرو لوجيا فى لجنة الهندسة بالمجمع سنين طويلة ملشت 
ببحث متصل ودرسعميق على أيدى أعضاء اللجنة وخببرائها وكانث الكلمة فيه 
أساسا للمهندسين والمختصين ومن بينهمعميد هندسة القاهرة السابق الدكتور إبراهم 
الدمرداش. واستعانت اللجنة بخبرام كانت لهم قدم صدق فى ميدانهم > وأحرص 
على أن أنوه بجهود المرحوم المهندس<سن الشربينى الذى أبلى بلات حستًا فى إعداد 
مادة هذا المعجي » ولف من بعده خبي ركريم آخر هو المهندس مصطق محمود القاضى 
الذى أتم الرحلة واضطلع بعبء الإخراج إلى جانب الفقيد الكريم . 


وجرت العادة على أن ترفع أعمال اللجان إلى المجلس ايقول فيها أعضاء الممجمع 
مايقولون تأيِيدًا أو معارضة » استفهاما أو توضيدا ومن حسن حظ. هذا الممجم أن 
مقرره أمام مجلس المجمع ومؤتمره كان دائما المرحوم أحمد عيده الشمرباصى وبرغم 
دقة المصطلحات الهيدرولوجية فإن عرض فقيدنا لها كشف دائمًا غامضها ويسر أمرها 
على أعضاء المجمع جميعا وأشهد آنبا كانت من المواد اللخصصة المحببة إلينا فى جلساتنا 
العامة وكانت تصادفةدائما القبول والتأييد . 


ولا أشيك ف أن جميع من اهما ف هذا المعجم يقرونى على أن أعثير ذشره aT‏ 
وفاء لراحل كر يم » فيه تسخليد لذكراه وعون للباحثين والدارسين . 


إبراهيم مد كور 


معجم الميدر ولوجيا 


معجم الهیدرواوجیا ۳ 


التحاك abrasion‏ 
الك المتبادل بين جسيات الرسابة ف الماء 
المتدفق بالهرى 2 وینجے عنه تناقص ف حجم 
تلك الحسياثت . 
المثقاب الدوار 
abrasion drill = rotary ûrill‏ 
مثقاب يثقب بتأثير التحاك الذى نحدثه لقمة 


ام 
دو ار ۵ 
بثو الصرف 
absorbing well = drain well - dead‏ 


well — negative well 
بر حفر ى خلال طبقة غير منفذة لتسمح‎ 
. بصرف الياه السطحية فى طبقة منفذة‎ 


مسطح حاجز 

absorptive terrace = retention terrace 
مسطح ذو مقاطع عرضية مختلفة » و ينشأ مثنه‎ 
بنائج الحفر على جانبيه » وينتفع به فى حجز‎ 
. الماء ونشر الرطوبة على أكير مساحة ممكنة‎ 

الكئف 
حائط الارتكاز الذى عمل مباية الحسير » ها 
يستند عليه غالا التراب المتاخم 1 


abutment 


الدعامة الاإرتكازية abutment pier‏ 
دعامة أشد قوة من بات الدعامات الحاملة 
لحسر يشتمل على ساسلة من العقود ٤‏ وتبی 


A 


هذه الدعامة الارتكارية فى الغالب بعد كل 
أربع دعابات أو جمس 3 و نصمم لقاومة 
الدع الشديد المائل غير المتوازن الذى نحدثه 
المنشآت الفوقية إذا ابارت بعض العقود . 


مادة معحلة اللشات accelerator‏ 
مادة تضاف إلى الحمرسانة للإسرا ع فى صلاہہا 
حلال الأيام الأولى . وأشبر هله المواد 


كلوريد الكلسيوم بنسبة ؟:1./' . 
دهليز الدخل 


access gallery — entrance gallery 

دهليز أفنى يصل بين شبكة الدهاليز الموجودة 

بالسد وبين وجهته الخلفية أو منشات خارجه 
O‏ 


acldification — acldizing التحميض‎ 

صب حمض کر يتيك أو حمص كلورودرياك 

ف البثّر وتركه بضع ساعات فبهالإز الة الرواسب 
المعدنية المسيبة لانسداد المصاق . 


سعة النخز بن الحية 
active capacity = active storage —‏ 
effective storage — effective capacity‏ 
التخزين الاح لأغراض المشروع »© ويقع 
عادة بين أقل مسوب يسمح بإطلاق الياه 
وأعلى منسوب بمكن التحكم فيه . 


3 مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة 


مياه الالتصاف 


adhesive water د‎ pellicualar water 
طبقة رقيقة من الاه حرط مياه الأ ميزاز عل‎ 
سطح جسمات النربة > وذلاث بفعل القوى‎ 


الازيثية . 


السرب س نفق إضاق adit‏ 
(أ) نفق عتد من قاع بر محفورة فى طبقة 
صخرية مسامية » أوعند عق معين 
من البثر » وذللك لاعثر اض مياه الشقوق 
الصخرية وحملها إل حوضص ججح 

أو إلى البأر . 
(-) نفق صخر يو صل إلى داحل نفق ريسي 
للقيام بأعمال إنشاء أو إصلاح أو صيانة . 


خلائط إضافية admixtures‏ 
مواد تضاف إلى مركبات اللترسانة العادية 
تسین يعض خواصها اسح أكثر مااومة 
لمشأ المراد استعمالها فيه 


ماء الامتزاز 
المياه الثابتة على سطح الدسيات الامدة بقعل 
القوى التزيثية » ويصاحبها اذبعاث حرارى 


adsorption water 


الصرف للتهوبة aeration drainage‏ 
صرف مغطى مبدف أساساً إلى ت#سين النهوية 
فى داخل التربة لتغيير حواصما الفدزيقية 

والكيميائية لتنمية خيصوبها . 


رى التهوية acration irrigation‏ 
الرى بالرش مع الاقتصار على معدلاات 
منخفضة للرى تساوى تآقريبا نصف معدل 


أمتصاص الرية ٠‏ 


منطقة التهوية aeration zone‏ 
جزء من اليايسة كون فيه فرجات الثربة المنفذة 
غير ممتلثة ماء أو ممتلئة عاء غمتجز باللخاصة 


الشعرية . 


المسح الحوى aerial photogrammetry‏ 
المسح بالتصوير الحوى . 
صورة فوتفرافية جوية 
ابع 0 ين 
58 ج م E‏ 
مظر لآأى جر من الأراض صور من علو 5 
2١‏ 
affiuent‏ 
حار ة من مياه 


affliax 
ارتفاع سطم المياه فى الحرى فوق منسوبه‎ 
العادى » سبب وجود عائق أو بسبب تقاص‎ 
» فى المقطع المستعرض العادى امجرى‎ 
كنا محدث بى حالة الحسر أو الحدار أو الما‎ 

امقام لأغر اض الموازئة 1 


التحريج afforestation‏ 
زراعة أشجار لتكور عطاء فوق أرص 
عارية خخالية من الغابات أو أى غطاء لحمبا . 


** كاترد ع ه 1564م „RAR‏ - 


معجم الهيدرولوجيا 0 


ا ا اا ا ا ص 


after - bay = tail race 


مجرى الطرد 
( انظر 


4 fail race 


aggradation of levels 
تر اید مناسيب القاع فى أى موقع على #رى‎ 


المياه سيب الترسيب . 


الركام aggregate‏ 
الرمل والحهی والحبت و كسر المجارة 
الى تدحل فى تكوين الملاط أو الجرساة . 


agricultural drainage  ىفار الصرف الز‎ 


التخلص من الياه الزائدة فى الأراضى 
الزراعية » وقاية لا ٠ن‏ الغرف ومن مجمع 
كيات ضارة من الأملاح » وحفاظا عل 
خحصب ائربها . 

علم التربة agrology‏ 
فرع من علم الزراعة يبحث فى أصل التربة 
وبنيتها ونحليلها وتصتيفها وغير فلاف » 
ولاسيا من ناحية علاقتها بإئتاج الحاصيل . 


الضغاط 
( انظر : 


air compressor = compressor 


( compressor 


مشضخة الأزاحة بالهواء 
air displacement pump‏ 
مضخة إزاحية يستعمل فما ضغط المواء 
كحطافة إزاحية ف داخل الأسطوانات بدلا 
من الكباسات والغطاسات . 


المضخة الرافعة ( بالهواء ) مسدم ااانه 
أداة لرفع المياه بالحواء المضخوط الذى يسلط 
على الماء فى قاع الآنبوب لتصعد المياه 
خلوطة بالهواء ق أنبوب آخر . 

تصحیح السلك الظاهر 

air-line correction 

تحرف أسلاك الحس عن اللاط الرأمى ف 
حالات السر عات الشديدة والأعماق الكبيرة 
أو الأثقال غر الناسية ما يستدعى اا 
تصحبدن فصان على الأعماق المقيسة 
اف الأعماق الفعاية . والمقصود ذا 
المصطلح هو تصحيح الحرء الظاهر فوق 
سطح الماء » أما تصحيح السلاك المغمور 
wer line correction )‏ ) فيتعاق ‏ جزثه 

المغمور تحت سطح الماع . : 


صمامات تصريف الهواء air relief valves‏ 
صیامات تركب ق المواقع العالية من اللاو ط 
الرئيسية للرى بالرش وذلاث لمنع تجمع الهواء 


ف الأنابيب عند هله ا مو اقح 8 


اياس الهوائى للغرين 
جهاز يستخدم تيار المواء فى جر ئة جسيات عينة 
الرسابة حسب تدر ج أحجامها » ويقيس كل 
جرء منفصل إما حجما أو رزنا . 


air siltometer 


الطحالب 
نباتات بدائية ذات حلية واحدة أو أكار »> 
تكون ماتية فى الغالب » وتتغذى عن طريق 
الثثيل الضوف . 


algae 


مجمع اللغة العربية ب القاهرة 


مبيف الطحالب algicide‏ 
خط الحور alignment‏ 


مسار خط الور ى المسقط الأفى . 


نوموجرام 
alignment chart = nomogram‏ 
( انظر nomogr am ٠‏ ( 
أناء القلوى alkaline water‏ 


الياه الى تحتوى على نسبة عالية هن الصوديوم 
ولككن جملة الأمياح الذائة مہا تكون 
مخعضة :وعا ما . ١‏ 
القلوية 
متو الاء من الكربوبات والبيكريونات 
وغرها من الأملاء . ويعر عن القلوية 
بنسية کر بو ناث او الحاول 5 


فاعدة التقسيم 
وضع اسب معيئة لكل غرض من أغراض 
الاشروع تقسم وفقا ا جملة التكاارف : 


alkalinity 


allocation base 


الضصفط المسموح به على الثرد ل 
allowable bearing value = allowable‏ 
soil pressure‏ 


أعظم ضغط سمح به على ترءة الأساس . 
الأشابة alloy‏ 


ومحصل على الأشابة غالبا بصبر مكوناتما 


الجرى الفرينى = المجرى المتحرك المحيط 
alluvial chaımel = mobile 01413177‏ 
channel‏ 

( mobile boundary channel ; انظر‎ ( 


النهر القرينى alluvial river‏ 
ر ب 

الہر الذى کون جراه دن المواد المترسبة الى 

alluvial well البثر الوسوبية‎ 


سر ارتشاح تحفر فى طبقة رملية حاملة للمياه . 


الترسب الغرينى alluviation‏ 
أو الطين فى مواقع بالأنهار أو البحيرات 
أو المصبات حيث يبطو التدفق , 


الفرع المعاود الشريانى anabranch‏ 
فرع من مياه جارية يعود للاتصال بالمجرى 


الرئيسى مكونا جزيرة بين مجرنى الياه . 


جليد الغور anchor ice‏ 
جليد يتكون نحت سطح الجرى المائی أو أى 
تجمح مای انحر »> ويوجد فوق قاع ال#رى 

أو أى جسم أو منشأ مغمور فى المياه . 


anemometer 


مقياس الرباح 
جهاز لقياس سرعة الرياح . 


معجم الهيدرولوجيا ۷ 


U 5 -‏ 54 
جرار التسوية الزاوى ( انجل دوزر ) 
angledozer‏ 
جرار تسوية يدفم آمامه شفرة ميل بزاوية 
على انجاه السير فتدفع التراب أو الأنقاض إلى 
الآمام ولل أحد اللحانيين 3 
زاوية التفريع 
angle of offtake = angle of twist‏ 
الزاوية الحصورةبين حور تدفق المياه فى خلال 
منشاً التفر يع > وبين عور انجاه التدفق فى 


الچری الأم . وتقاس الراوية دا ف الناحية 
الخلفية من تقابل الحورين : 


زاوية الاسنتقوار angle of repose‏ 
أ کر زاوية يشكلها السطح المائل ٠م‏ المستوى 
الأفق لكو مة من هادة مياسكة أو لضهمة ترابية . 
زاوية الانسياق 


متوسط الزوايا الى يأخذها سلاف الس مع 
الط الرأمى . 


angle of sag 


تقارب الانتقال الهيدرولى او تياعده 
angle of splay = splay, taper‏ 


( splay, taper انظر‎ ( 
زاويبة النغريع‎ 
angle of twist == angle of offinke 
( angle of ajftake انظر‎ ( 


نیح الزّاو بة آو تصحيح النخالف 


angularity correction -= skew corretion 
تص حيح اللحطاً ى السرعة المقيسة » الناشىء عن‎ 
. عدم تعامد ااه التيار مع مقطع قياس التصر يف‎ 


السدة السئوية anual closure‏ 
حبس المياه عن شيكة الرىللمباشرة الإصللاحات 
السنوبة أو المشروعات الحديدة . 


معدل الاستئزاف السنوى 
annual depletion rate‏ 
المت سط السئوى ‏ اسكب الدى يؤدى إلى 
استنفاد الخزون من الياه الحوفية بعد عدد 
معلوم من السنين . ۰ 
التخرين السنوى 
١‏ الغرق بين ية الخزون فى اللحزان عند 
بدء عام ونهايته من تشغيل الحزان . 
ل الفرق بين اللحدين الأعلى والأدلى لكية 
اهر ون فى الحران على عدى عام هن تشغياه . 


annual storage 


التساقط القبلى 
antecedent precipitation‏ 
1 قا لف أا م 5 
المطر الذى إسقها رک 1 يام قبل عاصفة 
مطر ية_معينة 


approach, velocity of دسر ع الاقاتر اب‎ 
( velocity of approach : انطر‎ ) 


الفرش الواقي apron‏ 
جزء الفرش الممتد نى المنشأ لمسافة بعيدة عله 
أو الما ق موقم جر ربک ملع السات . 
الحشاش المائية 
aquatic weeds = water weeds‏ 
حشائش تثمو ف الياه أى ی داخل مجارى 
الر ى والصرف والرك والبحيرات والأخبار 
والحرالات وغيرها من القئواث الائية . 


۸ مجمع اللغة العربية ب القاهرة 
ا ی ا ايت 


بدالة ( عبارة ) 

ب قنأة اصطناعية حمل مياه ترعة فوق مصرف 
أو مجرى طبيعى » ويكون قاءها فوق أعلى 
مستوى لاء المصرف أو الحرى الطبيعى . 


التكوين الدقيق المسام 
تکوین مساب لا يسمح ينفاذ المياه ععدلات 
ترود برآ أو مسبعاً عقادير كافية . 


aqueduct 


aquiclude 


الطيقة الحاملة للماء 
تكوين جيولوجى مسای حامل للمياه . 


aduifer 


الطيتنة الحاملة للماء الارتوازى 


aquifer, artesian 
( artesan aquifer : انظر‎ ( 
aquifuge التكوبن غر النفت‎ 
تكوين لا يستطيع اءتصاص الاه أو نقلها لأنه‎ 
. لا يشتمل على هرجات مر تبط بعضها ببعض‎ 


الجسر المعقود arch bridge‏ 
المسر الذى حل فيه العقود عل الأعتاب . 
خط مر كز العمقد arch centre‏ 
انحل المندسى لكل النقط الوسطى لشخانة 
مقطع العقد ‏ 
الست العقدى 
arch dam = arched dam‏ 


سد من البانى أو اللحرسانة تكون واجهته 
الأمامية على شكل منحنى ف المسقط الأفى . 


البرد 2 العقود arched culvert‏ 
بر بخ ذو سقف معقود محمول على دعامات 
أو أكتاف . 


طثيور 


Archimedian screw ج‎ Archimedes?” screw 
نبيطة تنسب لأرشميدس تتكون من أنبوب‎ 
حازونى حول عور أو لولب عريض واسع‎ 
اللحطوة تحيط به أسطوانة مفتوحة الطرفين‎ 
توضع مائلة حيث يكون طرفها الأسفلمغمورآ‎ 
ف الماء . ويدار الطتبور يدويا لرفع الماء‎ 
رفعآ لايتجاوز مثراً واحدا » ويدار آلیاً لرفم‎ 
. أكثر من ذلك‎ 


القطع الأفقى ( لسد عقدى ) 

arch section = horizontal section 

مقطع ثيل السد العقدى كا يرى حين يقطم 
عستوى أفى 
حفن التقوية 

area grouting = consolidation grouting 

— blanket grouting 

حقن رقعة من الأرض لمح مرور الاه ف 

الصخور المفتتة ولزيادة قوة تحمل الأرض ٠>‏ 

وهو حقن لأحماق قليلة نسبيا وتحت ضغوط 


مالخفضة . 


مئطقة الاتر area of influence‏ 
المنطقة الى يشملها المسقط الأفى لنحنيات 
المبوط نحو بكر ضخ أو جموعة آبار «شتركة 

عند موقع معين . 
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area of water 


مساحة المقطع العر ضى للمياه اارية فى القناة . 


القحل 
وصف يطلق على منطقة أو مناخ يفتقر 
إلى الرطوبة الكافية للزراعة البى لا تعتمد عل 
الرى الصناعى . 


صرف شربانی arterla! drainage‏ 
الصرف العصل بالحارى الرئيسية كالأمار 


والترع الكبيرة . 


الطبقة الحاملة للماء الارتوازى 
artesian aquifer‏ 

طبقة من الأرض حاملة للماء ء يكون فا الماء 
محاصرآ بطبقة تعلوها غير نفاذة سيا » وهى 
بذللك تقع تحت ضبغط كاف لرفع الماء ف 
آبار فوقها . 

السعة الارتوازية 
معدل تدفق پر عند سطح الأرض يسبب 
الضغط الأرتوازى . 

المياه الارتوازية artesian water‏ 
مياه ننحث سطح الأرض لها ضغط كاف 
مجعلها ترتفع فوق شق أو فتحة فى تكوين غير 
منفد يعلو الطبقة الاملة للمياه . 

artesian water power قوة المياه الارتوازية‎ 


القوة االبى 
بفعل ضغط المياه اللنارجة ما . 


تنشأً عند فوهة بر ارتوازية دافقة 


arid 


artesian capacity 


مقياس البثر الارتوازية 
artesian - well meter‏ 
جهاز لقياس تصريف البتر الارتوازية 
الدافقة 
الصرف الصناعى artificial drainage‏ 
صرف ينشيوء الإفسان وسائله . 


artificial recharge التغذية الصناعية‎ 

ترويد اللاران الوق بعمليات إنشائية أو 

بنشر المياه أو بإدخال تعديلات صناعية 
على الظروف الطبيعية . 


الأسفلتك [ asphalt‏ 
أحد المنتجات الثقيلة الى تتخلف عن تقطير 
الإترول الحام » ويستعمل فى تعبيك الطرق 
ونحو ذلك . ١‏ 

الراس الجاذب attracting groyne‏ 
رأس يسبب الدفاع التيار موه فيحافظ على 
عمق اخرى بالقرب منه . 


automated control تحکم آوتومى‎ 

0 مجهاز يعمل أوتومائيا ف غيبة E‏ 
القائم عا لل تشغياه . 

automated devices نيائط اوتومية‎ 


منشات أو أجهزة ميكانيكية أو كهرباتية 
. أو إلكترونية تستخدم ق منشات ۔الری 
لتشخيلها أوتوماتيا أو لتشغيل شبكة الرى كلها 
أوتومائيا . 
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automated irrigation ری اوتومی‎ 


ری يتم أوتوماتيا بغير عمل يدوى ف الموقع » 
وذلك بواسطة منشانت خاصة أو أجهزة 
ميكانيكية أو هيدروايكية أو كهربائية 
أو إلكترونية بمسكن التحسكي فيا علي 


أو عن بعد ٠‏ . 


محطة رصد هيدرولوجية أوتوماتية 

automatic hydrological observing station 
محطة تسجل فببا الأرصاد الميدرولوجية‎ 
أوتوماتيا اا‎ 


صمام او صخبور قياس أوتوماتى 
automatic metering 7817‏ 
î automatic metering tap‏ 


صمام يومض‌تيار الماء أوتوماتيا يعد مرور ية 


معيتة منه , 


المصراع الاو توماٹی automatic’ shutter‏ 
مصراع محافظ على منسوب المياه المطلوب ف 
الأمام مهما كان مقدار التصريف . 

مخلص أدتومانى automatic spillway‏ 
مخلص يعمل عند ارتفاع الماء فى اللازان عن 
درجة معيّئة مخفض عتب امخلص أو زيادة 
اتساع فتحات احرج 

التشغيل الذاتى ( الأوتومية ) 

automation 

تصمم وتشغيل عملية ما بحيث لابتشخل فبا 
العامل للبشرى » ويستهدف ذلك الإقلال 


من العمالة وتقليل كلفتها مع تلاق الأخطاء 


البشرية . 


الخزان المساعد 
خران وضيف سعة إلى سعة اللحران الرئيسى . 


auxiliary reservoir 


السعة الحقلية المتاحة 
available field capacity‏ 
السعة الحقلية مطر و حا منها النسبة المتويةلرطوبة 
الثربة عند ذبول الثبات نبائيا 


ادير اد المساتى المناس available supply‏ 

(أ) بالنسبة للهر : هو التصريف المار به فى 

(ب) بالنسبة للخزان : هو ية المياه الخرونة 
فيه فوق أكثر عتبات الفتبحات الخفاضا 

| أو فوق أقل منسوب مقرر لياه 
التخرين . 

(ج) بالنسبة للأخذ الترعة الرئيسية : هو الحصة 
المقررة لحا من تصريف أو من مياه 
التخرين . 

(د) بالنسبة للترع الأخرى : هو التصريف 
المتدفى فہا . 

مشروع آولی ب دراسات مفصلة 
avant project = detailed investigations‏ 
0 انظر : detailed irvestigatioıS‏ ( 


متوسط تدفق الماء الجارى 
average stream flow‏ 
متوسط تدفق الياه فى جرى خلال مدة 
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متوسط الإتر اد ( لترعة ( average suPPÎY‏ 

جموع التصريفات اليومية عند مألحذ الترعة 

مقسوما على عدد الأيام الى تتدفق فا مياه 

الترعة . 
الانفصال avulsion‏ 
انفصال قطعة من الأرض بسبب شق الہر 
طر يقه فى عق ضيق قل ملحو 3 ا 
لتغير كامل ی مجراه حبن يشق طريقه 
علال إحدى ضفتيه . 


علفة التدفق المحورى عساطس) 209 انو 
تور بيئة يتدؤق المائع فى خلالها موازيا خحورها 
بصورة عامة 5 

محور المجرق axis of channel‏ 
الط الدى ور بط النقط الوسطى لسطح الياه 


المحور الطولى للسد 


axis of dam = dam axis 


( dum axis 


( انظر 


المسطح الخلفى ( البنكيت 


back berm = cover banquette 


) انظر : cover banquetteê‏ ( 
الاه ار تدخ backwater‏ 
المياه المرئدة يسبب عائق ى الحرى كسد 

أو قنطرة . 
منحنى الارتداد backwater curve‏ 


المتحى الذى أده سطح المياه ف الحرى 
أو القناة المكشوفة عل لامتداد مقطع طولى يبدأ 
فى الموقع اللى يرتفع فيه سطح المياه فوق 
منسويه العادى يسيب وچود مئشأ كاأسد 
مثلا . 


البو ابه الحاجزة backwater gate‏ 
بوابة توضيع عند مص ب المصرف المغطى لنم 


میاه امبر ف اللتامع تله ار تقاعها من اللشخول 
إلى المصر ف المغطى 
السقط ذو العارضة baffle fall‏ 


مسقط مزود هدار مءترض خاف الثلمة أو 

الفوهة لتبديد طاقة المياه المتدفقة . 
العارضة baffle wall = baffle‏ 
جدار مستعر ض أو جموعة من ' الأجادحة 


فق جرى لمنم حدوث التيارات 
الدوامية حلفها ولتوزيع السرعات بانتظام 
ولتبديد طاقة المياء , 
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کک 


balancing depth 


العمق الموازن 
عمق المقطع العرصى لرعة » ٠تى‏ كان حجم 
الحفر مساوياً تقريبا لكية الأتربة اللازمة 


balancing reservoir حوض التعويض‎ 


= compensating reservoir 

خزاں ضاق يساعد الخزان الرئیسی ف زین 

مياه الور اازائدة لاستيخدامها حين يقل ايراد 
الماء , 


bankful = bankful stage 


المنسوب ااذدی تؤدى زيادته إلى غرق جور 
النبر أو امجرى الما 

الرآس 

bankhead = spur dike = transverse 

dike — jetty 

منشأ متد من ضفة نہر ى انجاه يعترض تيار 
المياه فى جزء من الهر . 

تكسية الضفاف 
تغطية منحدر الضفة كاها حيث يشمل الحزء 
الغائر ف التقاع حماية للف فة من التحاتث . 


5 علمقط 


مختزن الشاطىء bank storage‏ 
المياه المخازنة فى القاع وجوانب الحرى أو 
البحيرة أو اران » وتعود كلها أو بعضبا 

عندما مهبط منسوب الا . 


الحاجز الرسوبی bar‏ 
رسابة غرينية أو ضفة من الرمل أو الخصى 


تعوق ااتدفق أو الملاحة . 


مرسمة الضغط الجوى ( باروجراف ) 
barograph‏ 
جهاز ذانى لتسجيل الضغط الحوى فى صورة 
سم پیا . 


عتبة الثلمة 
base of the notch = sill of the notch‏ 
السطح الأفى الأسفل للثلمة . 
مدة الاساس base period — base days‏ 
عدد الأيام الى شملها حساب المقءن أوتحديده 
أوقياسه » وتساوى غالبا مدة نموا لتحصول . 


المسح الفاعدى للرسابة 
base sedimentation survey‏ 
مسح الرسابة قبيل إتمام سد جديد وقبل بدء 


التخز ين أمامه . 


نظام الرى الحوضى 

basin irrigation 7‏ 
نظام للرى يعتمد على فيضان الہر » ويقضى 
بتقسيم الأراضى إلى حواض تفصلها ضفاف 
ترابية » وثغمر الأحواض عياه الفيضان من 
شبكة الترع الآنملة من النبر ميث تبق فبا 
مياه مدة معيثة م تتحسر عا عائدة إلى 
الهر بعد هبوط مناسيبه » وتبذر البذور 
بعد ذلك دون ان تدای رية أخمرى . 
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TC N ET E TD gO LT LTTE 


اروس 
العبوة 
الشدنة الواحدة من مكونات اللرسانة الى 
تو ضع فى اللبلاط اتخلط ى الدفعة الواحدة . 


batch 


ت 
خلاط عبوة 
حلاط حرسانة لعبوة واحدة لاتضاف إليه 
مواد أثناء اللباط سوىق الماء . 


batch mixer 


المصئات batchers‏ 
أجهزة ميكانيكية تقيس أو تز ن العبوات من 
مكونات اللرسانة فيكون لكل من الاء 
والأسمتت والومل والحصی معي حاص : 
وحدة تصكة batching plant‏ 
مجموعة صناديق مقسمة إلى أقسام منفصلة 
لارمل وللأحجام الحتلفة ٠‏ نالخصى » ويفرغ 
کل قي تو با ته 2 ناء #روطى الشكل 
رقادوس) جهز ميزان ليستطيع به العامل 
الذى يدير الوحددة إيقاف ملء القادو س 
عندما يصل إلى الوزن المطلوب . 
عوارض الغماء baulks — stop logs‏ 


0 انغار : كهم/ sto”‏ ) 


beaching = pitching lg التكسية‎ 


( pitching + انظر‎ ) 


bed drop = bed fal] سقو 85 القفاع‎ 


هيدر ولى » وبين منسوب القاع لف هدا 


المنشا . 


ped load حمولة القساع‎ 

3 دما مله مجرى الماه قوق القاء‎ ١ 
ان ماضن‎ 

منه مباشرة من رمل أو غرين أو حص أو 
حتات صخر » ويكون هذه المادة من 1 لكي ور 
أو الحجم الحبيبى مایعو ق حر کہا ف الظار و ل 
الطبيعية اتدفق فلا تعلو بعيدا عن القاح كو 
تنساق لمسمافة طويلة دول اا مته 5 
۲ -كمية الغرين أو الرمل أوالحصى ر أو أى 
قاع الحرى > ويعبرعها غالبا يالورتن 
أو الحجم ف وحدة الزرمن 5 

معادلة جهو E‏ القاع bed Ioad equation‏ 
العلاقة العامة الى تربط بين معدل لحمو_قة3 
القاع ¢ وظروف التدفق 3 وتركييه مو_آأد 
الممولة 

bed losd feeder  ةلومحلاب مفذدى القاع‎ 


جهاز يستعمل ى تماذج التجارب افيد ر و لية 
لتغذية القاع صناعيا مواد الحمولة . 


دالة حمولة القاع bed load function‏ 
دالة تين ادلات الى تنشّل مها التصر_دقامت 
الختلفة أحجاما متنوعة من حبيبات مادة القاح 
ف ججرى معين . 

مخرج عينات حمل القاع 

bed load sampler 

نبيطة تخر ج عينات من الرسابة › كا آنا تقيسى 
مباشرة سرعة تحرك الرسابة ق الطيقة اأ 
تعلو قاع الحرى مباشرة . . 
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مخرج عينات القعر 
bed material sampler‏ 
أداة لإخراج عينات مادة القاع سواء كانت 


فى حالة سكون أو حركة 


عرض القاع bed width = bottom width‏ 
إذا کان مستطيلا أو شبه متحرف . 


المدخل البوقى bell - mouth‏ 
ر أ) التشكيل الانسيابى للحافة الأمامية من 

' فتحة لتيسير التدفق من خخلاها , 

(ب) المنشأ ذو الفوهة البوقية الشكل . 
مسیل نضدىق bench flame‏ 
مسيل یر تکز على رصيف صخرى أو نضد 

محفور فى جائب تل أو على أرض مستوية . 
صوة الإسئاد ( الروبير ) 

نقطة دائمة فوق أثر قدم أو «نشأة دائمة يكون 

ارتفاعها فوق منسوب الإساد معروفا أو 

عددآً مز انية دقيقة و ذلك لاستخدامها كنقطة 

إسناد ى محديد المناسيب الأخرى . 

طح ايعدم 


bench mark 


bench terrace 
للمحافظة على التربة من‎ 


الالجراف » ولاستهار المنحدرات الحادة 


بتقسيمها إلى شرائح مستوية وقابلة للزراعة . 
الاستعمال افيد للمياه 
beneficial water use‏ 
استعمال المیاه لأى غرض مشروع بطرق 
فنية اقتصادية . 


0 


2 


berm = inside berm 

شفة أفقية تنشأ فى اليل الترانى و تقطع 

7 لزيادة عرض قاعدة البناء الترالى أو 
لتقليل ظاهرة التحات . 


۲ الحيز الذى يترك بين اللحافة العليا لميل 
جائب القناة وقدم الضفة النرابية : 


٣‏ م التكوين الطبيعى الذى ينشأ أفقيا على 
امتداد الشاطيء يسيب رسوب المواد بتأثير 
الأمواج . 


جباية التحسين betterment levy‏ 
مساقضة المنتفعين > نقداً أو عا > بجحزء من 
تكاليف مشروع رى أو صرف أو استصلاح 
أراض أو وقاية من فيضان » تقوم به الحكومة 


أو تشرع فى القيام به . 


bid = tender العمطاء‎ 


( tender : انظر‎ ( 


مقدم العطاء ( العارض ) bidder‏ 


مقدم العرض سو اء كان فردا أو شركة أو 
جمعية تعاونية » يتعامل عادة مع صاحب 
العمل مباشرة أو عن إطريق ممثل مفوض 
قانولاً . 
خطاب الضمان 
bid guarantee = earnest money‏ 
ثيقة يقدمها المقاول مع عطائه ضانا لصدق 
ل لحان نال I‏ 
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النفرع الثناتى أو الغرع bifurcation‏ 
تشعب الحرى إلى فرعين . وقد يطلق 


المصطلح الأجنى أيضا على الفرع . 

قائمة اواد bill of materials‏ 
حصر الواد الحتافة لمشأ مقترح أو قاكم . 
ويتضمن مقاسات المواد وأوزالها وأى 
بيانات أخرى . 

قائمة الحصر قائمة الكمبات 

bill of quantities 

بيان ليلل وتفصيلى لينود العمل الحتلفة 
والعمالة والمواد المقدرة للتنفيك ‏ 


القار ب القم ( البتيومين ) bitnmen‏ 
مادة سوداء صلبة تسيلها السخونة و تفلف 
من تقطير المواد القطرانية . 
حقن الثقوية 
blanket grouting = area grouting‏ 
( أنظر : area grouting‏ ( 


التفطية ب اتد blanketing‏ 
(أ) اشر طبقة من مادة ذات صئف واحد 
فوق طبقة من صنف آخر . 
(ب) تغطية الحقل أثناء الايل بريه بالرش 
لوقاءة الباتات وآشجار الفا كهة من 
ضرر الصقيع . 
مكنة التفجير blasting machine = blaster‏ 
نة تستخدم نی توليد التيار الكهربائى 
اللازم لإشعال المادة المتفجرة . 


blind dam = solid السد أئصمت صقل‎ 
( solid dam انر‎ 0 


النطفة المغلقة النصربف 
blind drainage area‏ 
closed drainage area‏ = 


( closed drainage areq : انظر‎ ) 


خرسانة التمهيبد blinding concrete‏ 
محر سانة ضعيفة توضع تحت الأساسات . 
الأساس . 


العاصفة الثلجية blizzard‏ 
رياح عنيفة شديدة البرودة تحمل ثلجآ 
دقية 

هتار (( بوباج إل Bobing weir‏ 

هدار يتكون من قر ص نصف دائری مو ضوع 

فى قناة صناعية مستطيلة المقطع عرضها اکر 

من قطر القرص ٠.‏ ينسب إلى و بوينج ». 


الممسساند bolsters‏ 
أكياس من الحجارة المكسورة توضع فى 
أقفاص من السلك وتستخدم فى إنشاء ضفة 
ےت طح المياه . 
Li‏ 

رشاش مداد 
نبيطة الرى بالرش ذات أذرع ممتدة على كل 
ذراع منبا افورات متباعدة ٠‏ 


boon: sprinkler 
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التحضد border‏ 
حاجز تراب للتحکی فی تدفق مياه الرى عن 
طريق الد من انتشارها جائييا . 
رى الشرائح المحددة 
border strip irrigation‏ 
رى الأرض بتقسيمها إلى شرائح مستطيلة 
ذات -حدود مرتفعة قليلا عن سطح الأرض » 
وتخمر بالماء عند الرى : 
بثر البرامة bored well‏ 
9 
بئر مجری حفرها ياستعمال برامة يدوية أو 
0 0و ى 
ميكانيكية » وى أكثر الأحيان تستخدم العرامة 
فى استخراج ناتج الحفر . 
ثقب السير 
( انظر : 
مضخة الأعماق 


bore hole = test hole 
( test hole 
bore — hole pump 
= deep well turbine pump 
( deep well turbine pump : انظر‎ ) 
منطقة الإمداد‎ 
منطقة تكون مصدراً لواد البناء اللازمة‎ 
. لإنشاء سد تر الى‎ 


borrow area 


حفرة استعارة borrow pit‏ 
المصدر الذى تؤنحذ منه الأتربة اردم كلى 
أو لاستكمال مقطعه . 


قارورة العبئة bottle, silt samples‏ 
جهاز لتجميع جالب من الغرين العالق 
95 خجرى المياه . 


التقلص الرآسى bottom contraction‏ 
النقص فى مساحة مقطع المياه المتدفقة من 
فوق هدار بسبب ظروف عتيته . 

bottom width = bed width عرض الفاع‎ 
( bed width : (انظر‎ ' 


الطبقة الجدار بك boundary layer‏ 
المنطقة القريبة من الحدار » الى بمتد إلمها 
تأثبره ١‏ 

تقوس القاع bowing of bed‏ 
انحناء صخر محدث أو ينشأ ى قاع قناة . 

box culvert البريخ الصندوفى‎ 

box flume مسيل صثدوقى‎ 


مسيل مقطعه العرضى على شكل مريع 
أو مستطيل . 
الماء المسوسش brackish water‏ 
مل ماء غير مستساغ المذاق لاحتوائه على 
أملاح الكلور بدرجة واضحة . 
( ب) حليط من مياه البحر ومياه النبر كنا 
محدث ى الأحباس الدنيا لمارى الياه 
الى تصب فى البحار . 


النهر المضغر braided river‏ 
ا بالغ الانساع والضحالة ينساب تدفقه 
العادى خلال عدد من القنوات المتشايكة 
الصغيرة الى تفصلها حواجز رملية 
أو عناضات , 


معجم الهيدرو لوجيا 


1¥ 


الترعة الفرعية الأولى brauch canal‏ 
ر لفر Jateral ( primary ( canal‏ = 
الترعة الى تسثمد المياه من الترعة الرئيسية 
مباشرة » وتقوم بدور الوصلة لترع التوزيع » 
ولا سمح عادة بالرى المباشر ما . 
جدار الدعم 
breast wall = face wall = panel wall‏ 
جدار من البانى أو الحرسانة ينها مباشرة 
فوق واجهةفوهة مغمورة أو فتحة أو 
بواية نكم 1 
الآجرة ( الطوبة ) brick‏ 
الوحدة المستعملة فى البناء من ناتج حرق 
الطين أو أى لوط انحر كالحبر و الرمل 
الجسر bridge‏ 
منشأ يقام فوق منخفض أو عائق كهر 
طريقا أو سكة حديدية . 
شر اع 
الطمو امام الجس 
bridge afflax = heading-up bridge‏ 
ارتفاع مثسو ب الياه أمام جسر فوق مسوا 
الطبيعى لتقلص المجرى الاق يسبب اعتراض 
الدعاتم والأكتاف طريق الياه . ويقاس 
الطمو يالفرق بين مناسيب المياه أمام اسر 
وخخلفه 5 1 1 
بثالة چسرية 
بدالة تقام على دعاثم فوق مجرى طبيعى أو 
فصر قف أو وادء ويستعمل سطحها الماوى 
جسر 1 للمرور . 


bridge aqueduct 


pridge, cantilever اتسر الكابوالى‎ 
( cantilever bridge انظر‎ ( 
pridge ramps مصعدا الجسر‎ 


المتحدران اللدان يربطان مناسيب ا سس 
مناسيب الطرق على كلا الحانيين . 


مقمك الجسر prîidge seat‏ 
اللمزء من سطح دعامة امسر أو من سط 
كتفهٌ الذى حمل ١ر‏ تكراث اللمنشات اأفو قةت 
ساشرة . 

مرتكز الجسر 
الحرء من سطح المنشآت الفوقية لسر »> وهو 
الذى”يرتكز على دعامته أو كتفه «باشر 3 


Bridge shoe 


bridge, skew الصصسر التخالف‎ 
( skew bridge انظر‎ ( 

bridge, slab الحسر ذو البلاطة‎ 
( slab bridge انظر‎ ( 

Bridge, suspension الجسر اكملق‎ 
( suspension bridge : انظر‎ ( 
( trestle bridge :  رلغنا‎ ) 

16 ridge, truss الجسر الجمالونى‎ 


( truss bridge 3 : انظر‎ ١ 
brittleness التقصف‎ 
م ظاهرة  الانكسار ٣دوك حدوث تشو‎ 


#| #سوس . 


۸ مجمع اللثة العربية ‏ القاهرة 


الخبصان العريض الذروة 
broad-crested flood‏ 
فيضان تستمر دروته مدة طويلة سبيا . 
الهذار العريض العتية 
broad-crested weir‏ 
منشاً تتدفق المياه من فوقه » له عتبة أفقية أو 
ذات المحدار بسيط جداً » ويكون عرض 
الععية فى أنحاه التدقق أكير كرا 
من ارتماعات الياه فوقها . 1 ١‏ 


الجدول brook‏ 
جری مال صغير وغ محل مستمر الحريان 
عادة بصورة دوامية توعاً ما . 

bucket القادحوس‎ 


يدل ف حالة السدو د على سطح انتقالىل مون 
بین الدار الحلى لاسد وفرشه » وينشا 
عند قدم السد ذى التصريف العلوى فيؤدى 
إلى المحراف تيار المياه نحو الانجاه الأفى . 


عجلة القادوس bucket wheel‏ 
الليزء الدؤار بققوة التيار ق أحد أنواع 
أجهزة قياس سرعة الياه ٠‏ ويستدل على 
السرعة من عدد دوراته ٠‏ وف أنواع ألخرى 

تكوث المراوح هى الزء الدوار . 


جرار التسوية ( بلدوزر ) 


bulldozer = dozer 
جرار به روافع وحبال وسلاسل يدفع‎ 
» أمامه شفره عريضة فر الطرق وتسوينها‎ 
لإخلاء مواقع العمل وقلع الكتل الحجرية‎ 
. واجتثاث الأشجار وعير ذلك‎ 
وزان الوحدة المفمورة‎ 
buoyant umit weight = submerged unit 


weight 
( submerged unit weight 


( انظر : 


2 
هدار ( بو تشر ( المشحر لے‎ 
Butchers movable weir 
= standing wave weir 


هدار ذو موجة مستقرة » صممه المهندس 
الإتجليزرى د بوتشر © للترع الصغيرة . 
يصنع من ألواح الصاج المقواه بزوايا 
حديدية » ويمكن محريكه رأسيا . 


دعامة التشيت buttress‏ 
كتف من الميانى أو الحرسائة يبنى متعامدا 
مع الخدار أو الواجهة على الحالب الآخحر 
لفقل المستند على أمبما » لتحمل الضغط 
الذى ينقله إليه الحدار أو الواجهة . 


معجم الهبدرد لوجيا 


المساحة التفصيلية 
هيئة تتولى الأعمال المساحية المتصلة بتعيين 
حدود الأراضى وأجزاتما : 


cadastral survey 


القيسون ( الصندوق ) caisson‏ 
حجرة يكون إنزالها فى مجرى الياه أو أى 
تجمع مائى بالحفر من داخلها للوصول إلى 
اماق ىف القاع . 


المعایر 8 او التقنين calibration — rating‏ 


) ran : انظر‎ ( 


الحباك ( الجلفعلة ) 
إدخال القنب أو صب الرصاص أو الملاط 
أو أى مادة آعری فی علال الو صلات 


تحدب بالسطع 
اتحدار تقوسى عرضى يراعى بی سطح 
ذروة البيد تبسيرة لصرف الياه 5 


calk — caulk 


camber 


تر عه الو صلة canal, carrier‏ 
( انر carrier canal‏ ( 
اقغال الترعة canal closure‏ 


الأسباب الائية : 


6 


19 


(أ) إجراء إصللاحات سنو وة أو إنشاء 
أعمال جديدة . أو لإعادة تشكيل 
المقطع الما . 

رب) متعم دخحول الغرين فى الثرعة فى أثناء 
الفيضانات بالحرى الام . 

(ج) عدم الحاجة إلى المياه فى حالة سقوط 
المطر فوق المنطقة المرتت را على 
الترعة . 

(د) حدوث قطع فى ضفة ااثرعة > أو 
خطر داهم يهدد المنشات الميدرولية 
أو لانتغشال جثث غارقة + 


ترعة الكنتور ( توعة خطوط تساوۍ 


canal, contour ) المناسيب‎ 
( contour canal الظر‎ ) 

canal, feeder تو عة مغذية‎ 
{ Jeeder canal : انظر‎ ( 

منافع ا مجر ی 


canal land width - right-of-way 

عرض الأرض المشغولة بمقطع اغذرى أو 

المعدة لهذا الغرض »> ويشمل الضفتين 

والسطحين الداخليين وحفر الإمداد الخارجية 
وتشوين ناقج ا حفر 8 


۲۰ مجمع اللغة المعربية ب القاهرة 


canal, Hink ترعة الوصقة‎ 
) lirk can@î : انظر‎ ( 

canal, main الترعة ال ركيسيباة‎ 
( main canal :  رظنا‎ ) 


الترعة الموسمية 
( انطر : 


canal, mon pereımial 


( mon perennial canal 


مكشطة القئوات canal seraper‏ 
رأسى مطابق اقطع القناة المبطنة فيكتسح 


أماءه الطمى والعشب الائ . 


canal, seasonal الئرعة الموسمببة‎ 


( انار : seasonal canal‏ ( 
الاخدود canon = canyon‏ 
( انظر : ##مبرمهم ‏ ) 
الجسر الكابوالى bridge‏ ات 


جسر يرز مئه چزء خارج الدعامة أو 
الدعاماث الى مله > ويعامل هذا اسز ء 
معاملة الكابولى من الناحية الإنشائية . 


المقطم الر أسى ( لسد عقدى ) 
verfical section‏ ح cantilever section‏ 
العقدى . 


canyon = canon 


الأخدود 
الوادى العميق ذو اليول الحادة . 
منحنى سعة التخزين 


المياه ف اران 5 


capacity curre 


capacity, field السعة الحقلية‎ 
( field "capacity انظر‎ ( 
capacity of a well سعة البثر‎ 


معدل" إنتاج البثر . 


بيان سعة فتحات الرى 
capacity statement‏ 
سجل يعد عند تصمم للع 4 یدد فيه 


العلو الشعرى 
أعلى ارتفاع تبلغه المياه بالخاصة الشعرية فى 


المياه الشعرية 

capillary moisture = capillary water 
المياه التى تشغل الحيز الشعرى بفعل التوتر‎ 
السطحى” » وتكون غشاء متصلا حول‎ 
١ الحسيات‎ 

الحبز المسامى الشعرى 

capillary pore space 

الحزء من الحيز المسامى لامر بة المشغول بالمياه 
بتأثير الخاصة الشعرية . 


capillary head 


ممجم الهيدرو لوجيا ۲۳١‏ 


capillary porosity المسامية الشعرية‎ 

نسبة احير المساتى الشعرى إلى الحم الكل 
للثربة أو الصخر . 

الر حود به capstan‏ 


برميل دوار يشغل باليد أو يالقوة الح ركة 
للف كبل أو سلسلة إرساء أو غير ذلك . 


carrier canal = link canal ترعة الوصلة‎ 
( link canal انظ‎ ( 


مصرف التجميع carrier drain‏ 
مصرف مكشوف أو مغطى تصب فيه 
مصارف التسرب » وقد يودى بالإضافة 
إلى ذلك وظيفة مصرف التسرب الأرض 
الى عر فيا . 


carry ¬ over 5602886  رمتسلا التخزين‎ 

التخرين فى خلال السئين السمان ى الإيراد 

امائ للانتفاع به لمواجهة العجز ف السنين 
العجاف أو الشحيحة الإيراد . 


المسقط التعاقبى 
cascade fall = ladder of falls‏ 
سلسلة من المساقط تينى فى جرى إذا كان 
احدار الأرض ذا طول كاف يتضمن سقو طا 
كبيراً » ويفصل كل مسقط عن الآخر حوض 
قصير تتبدد فيه طاقة المياه المتدفقة من الممقط 


7 السابق‎ 
cascade spillway مخلص تعاقبى‎ 
x stepped spillway مخلص مدرج‎ = 
( stepped spillway : انظر‎ ( 


المغار المندرج 


cascade weir = step weir 


( انظر : step weir‏ ( 
cased turbine‏ 
التوربيئة الى تصل إلما المياه خلال أنابيب . 
اسر الكغلفة cased well‏ 


بتر أنبوبية يغطى عيطها فى كامل العمق أو 
فى جزء منه عادة تغليف مناسبة . 
السك 


casting 
. تشكيل المعدن المصهور إصبه ق قوالب‎ 


حدید الزهر cast iron‏ 
أشابة من الحديد معدة للصب » تشتمل على 


بعض العناصر الأخرى . 


العئاصر الحفازة catalytic elements‏ 
عناصر كالحديد والمنجنيز تنشسط حملية 
الأكسدة فى اانباٹ أو أى تفاعل ضرورى 
آخر 
الفيضان المدمر 
فيضان ينشأ عن ظروف جوية نادرة الحدوث 
وعن أمطار بالغة الغزارة تنبمر مدة أطول 
کدرا من التركيز فوق المنطقة . 
اًاستجمع 
catchment area — drainage area‏ 
drainage area : jil 0‏ ( 


catastrophic flood 


۲۲ مجمع ائلقة المعربية ب القاهرة 


catch of gauge مساحة دائرة اكقياس‎ 


مساحة فتحة مقياس المطر الى تستقبل 


المياه . 
مقياس فروق الارتفاعات ( الكاثيتومتر ) 
cathetometer‏ 
جهازر ماز بالدقة نی قياس فروق 


الارتقاعات . 
الجليد الفشرى 
طبقة رقيقة من الحليد ينحسر من تمتها الماء 
فتتکون فجوة پیا وبين سطح الأرض . 
التكهف 
تكون فجوات أو نقر يسبب التبخر المفاجىء 
لسائل متدفق فى منطقة ينخفض فما الضخط 


cat ice = shell ice 


cavitation 


اتخفاضآ مفرطا . 
صهريج التكهف cavitation tank‏ 
حوض لإجراء تجارب التكهيف على تماذج 8 
الحبك ( الجلفطة » caulk = calk‏ 
) انظر : 1ه ( 
الحصة العلا ceiling allocation‏ 


الحد الأعلى المقدر لنصيب الغرض الو احد 
من كلفة مشروع متعدد الأغراض . 
الزاوية المركزبة للسد المقدى 
central angle of arch dam‏ 
الزاوية المحددة طن يتجهان من مركز 
العقد إلى نقطى تقاطع خط منتصف العقد 
مع 1 لكتفين 5 


وحدة خلط مركرزية central mixing plant‏ 
مع حتورى على محازن للمواد ومعبتات 
مكوئات الحرسائلة وخلاطات لخلط 
الحرسانة » وذلك فى الأعمال الكبرى مثل 
السدود والقناطر » أو بيع الحرسانة 
خلوطة . 


وحدة م ركزية موه 
جمع دن عازن للحصى والرمل والأسمئت 
ومعبقاتبا » وتخلط اللحرسانة وهى فى طريقها 
إلى موقع العمل ى خلاطات محمولة على 
سيارات نقل . 

علامات الملحور 
علاماثت من الحجارة أو أى مادة أخرى 
تترك إما على طول عور الحرى وإما على 
مسافات متساوية على جانى احور » وتستخدم 
فى حديد المناسيب التصميمية للقاع . 


centre marks 


centrifagal pump الضخة الثابئة‎ 

آلة لرقع الياه تعتمد على القوة المركزية 

الطاردة الى تتولد من سرعة دوران دفاعة 
مرو خية . 


مضخة طاردة لولبية 
centrifagal screw pump‏ 


مضسخة طاردة دفاعها المروحية على شكل 
لولب . 

المضخة الجابذة centripetal pump‏ 
مضبخة هزودة بركيب آل دوار يشد 
لمائع إلى حيط أنابيب موجهة نحو المركز ؛ 
ويطرده عتد محورها . 


معجم الهیدرولوجیا ۲۳ 


القناة 
١‏ اجرى مياه طبیعی أو صناعی بمكن نمييزه 
بو ضوح > وتتحرك فيه المياه إما بصفة 

دورية أو مستمرة » كنا يطلق على مجرى المياه 
الذى يشكل حلقة اتصال يبن كيان ماق 
وآخر . ١‏ 
۲ - ابلزء العميق من اللهر أو مجرى المياه 
الذى يتدفق فيه التيار الرئيسى . 


٣‏ ب جزء يتميز بعمق كاف للملاحة ف 
داحل كيان ماق ضحل لا يسمح بالملاحة . 


المجرى الغربئى 
( انظر : 


channel, alluvial 


( alluvial channel 


سعة الفتاة channel capacity‏ 
أكير تصريف ممكن أن عر ف قنأة معينة 
دون إغراق ضفتها 


channel efficiency كفاية التوصيل‎ 


=— water conveyance efficiency 


( water conveyance efficiency : انظر‎ ) 


خط ال مجصرى 
جزء المحرى الذى يكون فيه التدفق على 


أشده 


channel line 


قناة الهويس 
( انظر 


channel, lock 


( lock channel 


channel 


طور ادد النهرى للفيضان 
channel phase of flood‏ 
الطور الذى يعقب الطور الارى للفيضات » 
الذى يبدأ بدخول المدد الهرى السطحى 


فی مجارى المياه . 
التساقط المباشر  channel precipitation‏ 


المطر الدى يسقط فوق أسطح البحيرات 
المائية مباشرة . 


اللجرى المستقر 
0 انظر : 
المخزدن القت 
channel storage — temporary storage‏ 
التدفق الذى يزيد على قدرة القناة على 
التصريف المباشر ويمتزن قبا مؤقتا . 


امجرى المنتظم 
( انظر 


الحمل = ت رکیز الرسابة charge = load‏ 
الرسابة الى حملها مجرى المياه وتدل علما 
نسبة حجم الرسابة إلى حجم الياه فى مقطع 
عرضى معين على الحری أو فى جزء مته . 


channel, stable 
( stable channel 


channel, miform 
( uniform channel : 


الأحواض checks‏ 
فطع من الأرض «ستوية أو شبه مستوية 
حيط ہا حواجز ترابية لتبى فبها مياه الرى 
إلى أن تمتصها الثربة . 
قنطرة حجصز 
regulator‏ 
( انظر : 


check structure = cross 
( cross regulator 


٤‏ مجمع اللغة العربية ب الفاهرة 


check valve صمام الضيعل‎ 

صمام يركب على أنابيب الرش الفرعية 

لإيقاف التدقق أو التحكم فيه » ويدار هذا 
الدمام يدويا أو آلا . 


chemical grouting الحئن الكيميائى‎ 

حقن وسط نلفوذ عواد كيميائية غر منفذة 
للمياه . 

امجرى النحدر chute‏ 


جرى لنقل المياه اأشديدة السرعة من منسوب 
أعلى إلى منسرب أوطأ . 


circle of inflixence 


دائرة التاني 
الدائرة الى حيط ممنطقة التأثير . 
بئر المخلص 
circular drop = inlet spillway‏ 
shaft spillway‏ د 


بثر مدخلها على شكل قمع رأسى مفلج 
يتسرب إاما ماء المفيض » ثم إلى أنفاق سفلية 
توادى إلى مجرى النهر خلف السد . 
دالية مؤدوجة 
circalar mothe = trro-bucket lift‏ 
( انظر two-bucket lift‏ 06 


clearance — play ) الخلوص ( ف هوس‎ 
( play : انظر‎ ( 
clearing up = site clearaıcê إخلاء الموقع‎ 


) site clearance -.: الظر‎ ( 


اممر المائى الخالص clear waterway‏ 
الممر الا الإجمالى مطروحاً منه سملك 
الدعامات مققيساً على طول عور الطريق 
فوق الحسر . 

المعطبات المناخية 
المعطيات المتصلة بدراسة المناخ › وتتضمن 
هذه المعطيات العلاقات الإحصائية والقم 
المتوسطة والمعدلات والتوائر والتغيرات 
وتوزيع عناصر الأرصاد الحوية . 

علم المناخ 
العلم الذى ببحث ف دراسة المناخ فوق منطقة 
معلومة خلال مدة معيئة » کا يبحث فى 
العناصر الحوية لهذا المناخ من حيث علاقاتما 
الإحصائية ما ف ذلك قيمتها المتوسطة والعادية 
وتكرارها وتغيراتها وتوزيعها . 


climatological data 


climatology 


السقوط الأنيوبى 
closed conduit drop‏ 
elosed conduit fall = pipe drop‏ == 
سقوط محد ث فيه اخفاض منسوب المياه 


النطقة المفلقة التصريف 
closed drainage area = blhd drainage‏ 


area 
منطقة يتجمع فما التدفق السطحى فى أغوار‎ 
أو حيرات > ولا تصب ف جار أخرى أو‎ 


ق البحر . 


ممچم الهيدرولوجيا +a‏ 


الهمتار المصمث closed weir‏ 
الحاجز الذى ينشأ على عرض اهبر بكامله 
عر التصر يف كله من فوقه . 
السد القاطع closing dike‏ 
عمل إنشالى یہی عير ج#رى متفرع من نهر 
لتقليل التصريف الداحل تافرع أو وققه » 
أو لفصل فرع ميت من اخرى الرئيسى . 
الوابل 


cloud burst 


دفعة مطر تفوق المعتاد ق شدتها » ومحدث , 


غاليا فوق منطقة صغيرة خعلال مدة قصيرة 


coefficient of discharge معامل التصريف‎ 
( discharge coefficient :  رظنا‎ ) 


معامل الموصلية ب معامل الثفاذية 
coefficient of conductivity‏ 
coefficient of permeability‏ = 


( coefficient of permeability : انظر‎ ( 


coefficient of fineness 


معامل الروق 
نسبة: المواد الحامدة العالقة يالسائل إلى عكره . 


معامل الثفاذية 
coefficient of permeability‏ 
= معامل الموصلية 
coefficient of conductivity‏ = 
معدل سريات مائع لال وحدة المقطع 
المستعرض حسم مسائى سحت وحدة الميل 
افيدرولى وف درجة حرارة معينة . 


معامل التخزين 
حجم المياه المصرقة من عمود رأسى ف تكوين 
حامل للمياه قاعدته وحدة المساحة عندما 
هبط منسوب الياه ى العمود بمقدار وحدة 


الطول . 


coefficient of storage 


معامل الانتفاع coefficient of utility‏ 
مقدار الشغل النافع الناتج من حاصل ضرب 
متوسط الرفعم بى كية المياه المرفوعة 
فى الساعة » مقسوما على وزن الحيوان 
المستخدم فى إدارة الساقية . 


معامل قياس المطر 
coefficient, pluviometric‏ 


) pluviometric coefficient + انظر‎ ١ 


معامل 'نوزيع اخطر 
coefficient, rain fall distribution‏ 
(انظر : rain fall distribution coefficient‏ ( 


coefficient, roughness  ةنوشخلا معامل‎ 
( roughness coefficient :  رظنا‎ 0 
coefficient, ronndness معامل الاأستدارة‎ 
( roundness coefficient + انظر‎ ) 
coefficient, sphericity معامل التكور‎ 
( sphericity coefficient : انظر‎ ) 
coefficient, uniformity معامل الاننظام‎ 


(uniformity coefficient + انظر‎ 0 


الو مجمع اللقة العربية الفاعرة 


coffer dam 
سد مؤقت محيط عوقع العمل لمكن من‎ 
حفر الموقع ونزح المياه الموجودة به أثناء‎ 


سد حاجب 


cohesion 
تر ابيط بين الحسيات يودى إل التو ر السطحى‎ 
. للخشاء الما الحيط بكل جسم‎ 

المادة المتماسكة 
cohesive material 2 coherent material‏ 
اللادة الى لا قيل للمياه المتدفقة عا لمناعتها 
عل القص . 


رسابة الجاذبية الأرضية colluyium‏ 
اواد الرسوبية اللحشئة والضارة وذات الأصل 
السيل الى تارسب على سفوح المنحدرات 
مياشرة لكا لا جرف 

التفطبة بالقرين ( التنبيل ) 


colmatage = colmafion 
عملية ترسب الغرين فوق الأرض + وغالبا‎ 
: ما تخصب الأرض نترجة هذا الارسب‎ 


ال رکوب command‏ 
ارتفاع منسوب مياه النرعة عند موقح فتحة 
الرى فوق الماسوب العام للأرض المرتب 
ربا على هذه الفتحة . 


بيان آمر command statement‏ 
تقرير عن المناسيب التى ينبغى أن تكون علا 
المياه ف شبكة التوزيعم لشمان الرى سيحا 
لجميع الأراصى الواردة بالبيان . 
التدميج 
تكثيف الثربة بالوسائل الميكانيكية '. 


compaction. 


امدماج compactor‏ 
آلة تستعمل لدك الأتربة إلى درجة معينة . 
حوض التعوبض 
compensating reservoir = balancing‏ 
reservoir‏ 


) انظر : 
التعويضات 
مبالغ تدفع من يصاب بضرر ترتب على تنفيل 
مشروع ما » كالإغراق والاستيلاء أو غير 


( balancing reservoir 


compensation payments 


ذلك من الأضرار . 


قاطع كامل 
complete cutoff = positive cutoff‏ 
0 انظر :` 61/1077 positive‏ ( 


السد الترابى ال ركب 
composite earth dam = multiple -‏ 
earth dam = zoned earth dam‏ 
سد من التراب المدمج يشتمل مقطعه أساساً 
على جزء داخللى غير منفذ » تدحمه طيقتات 
خارجيتان أو أكثر من مادة منفذة نسبياً . 


معجم الهيدروئوجيا ۲۷ 


ا 


افرسم المياهى المركب 
compound hydrograph‏ 
رهم مياهى (هدروجراف) لبر ا كيتصريفين» 
حيث يستمر التصريف الناشىء عن عاصفة 
سايقة أثناء حدوث عاصقة لاحقة بها . 
الضخاط compressor = air compressor‏ 
مكنة لتكثيف امو اء أو الغاز من ضغط ابتدائى 
عند الأحذ إلى ضغط أعلى منه عند ارج . 


الطلب ار كز concentrated demand‏ 
الاحتياجات الائية المكثئفة » كاحتياجات 
منطقة حضرية أو منطقة ری أو منشأة صئاعية 
يشتد استبلذكها للمياه . 
الخرسانة 
حايط من الركام يضاف إليه الأسمنت 
والماء أو الخير والماء بنسب ملاهمة . 


concrete 


انحلال الخر concrete disintegration Als‏ 
انفصال فعلىأوتكسر يصيب اللعرسانة نقسهاء 
ومن أمثلة ذلك تكسر الكتلة الحرسانية بسبب 
تجمد الرطوبة الحبوسة قبا » وفقدان القيمة 
الأسمنتية للمعجون بالتحلل أو بالفعل 
الكيميائى » والتكسر باحلال مواد الركام 
خلاط خرسانة 
جهاز نللط مركبات الخرسانة ميكانيكيا . 
التحجر 
تركيز موضعى لركبات كيميائية معينة 
ككربونات الكلسيوم أو مركبات الحديد » 


concrete mixer 


concretion 


تعمل على تكوين حبيبات صلبة أو عقيدات 
من تركيب #تلط بأحجام وأشكال وألوان 


معامل الوصلية 
conductivity, coefficient of‏ 


( coefficient of permeability 
لكشو فة‎ ١ القناة‎ 
: انظر‎ ( 


conduit, open 


( open conduit 


صهريج التمور 
conduit regulator = surge tank‏ 
surge chamber‏ = 


صبريج يكون سطح الماء فيه حراً » ويقع 
حيث تنتقل المياه من النفق أو حط الأنابيب 
إلى أنبوب الضغط فيمتص تغيرات الضغط 
المفرطة حماية للنفق أو خط الأنابيب . 


الانخفاض المخروطى 
اتخفاض عروطى الشكل يكون رأسه فف 
البثر وقاعدته فى سطح المياه الحرة أو سطحها 
البيزومترى » ويتكونت حول اليئو عند 
ضخها ععدل معين للتصريف . 

الدوامة المحلية 
دوامة تنشأ عن اصطدام التيار بعائق صناعى 
كالضفة الموجهة . 


المياة الجوفية الملليدة 
confined gromd water‏ 


الياه الحوفية المحدودة من أعلى بطبقة غير 
منفلة , 


cone of depression 


confined eddy 


۲۸ مجمعح اللغة العربية س 


القاهرة 


البئر الحصورة confined-water well‏ 
بر تكون الميأه الحوفية الممصورة مصدر 
إيرادها الوحيد . 


الطبقة الحاجزة 
confining bed = confining layer‏ 
حاملة للمياة أو ا . 


ا ملتقى 1 
مكان التقاء برين أو أكثر , 


مباشرة فوق طبقة 
confluence‏ 


خطة الرى الوحد 
conjumctive irrigation planning‏ 
مشروع ری جمع پان استعمال المياه البطحية 
والمياه الحو فية المناحة فى رقعة ما » على أن 


حقق هذا الحمع أكر فائدة اقتصادية . 


الاه الكامئة connate water‏ 
المياه الحبوسة ف فرجات صخر رسو من 
عهل ترسيه . 


التخزين للاستعمال 5605:5826 conserYafi0ı‏ 
التخزين المع للمياه يغرض إطلاقها فا 
بعد لتحقيق أغراض نافعة > كتغذية المرافق 
البلدية أو لتوليد الطاقة أو لأغراض الرى . 


التثبيت بالضفط consolidation‏ 
اللقض المتدرج فى حجى الثرية نتيجة لزيادة 
الضغط علما . 

الخاصرة constricion‏ 
جزء قصير من آناة مغطاة » يقل فيه مقطع 
لاتصريف عنه فى باق للقناة . 


حقن التقوية 
consolidation grouting = area grouting‏ 


( area grouting :  رظنا‎ ( 
construction estimate هدير الانشاء‎ 


تكاليف الإنشاء الفعلية » و تختلش عادة عن 
تقدير ما قبل الإنشاء لظهور عوامل لم 
تكن منظورة قبل الإنشاء » أو لتغير 


فی أسعار رعذ بعض المواد أو وسائل الإنشاء . 
المسح الإنشاتى ‘construction surveys‏ 


كل أنواع النشاط المساحئ المتعلق بعملية 
إنشائية » أو المسح الذى يتعين إجراؤه 
قيل البدء فى الإنشاء مباشرة أو خلاله > 
ويشمل ذلك العمليات المتعلقة بكل أنواع 
الحفر وزقامة الضفاف والابلية وتركيب 

. اكنات‎ 
consumptiye use الاستهلاك المطلق لثمياه‎ 
— consumptive water use 


( انظر : 


مجمل التبخر والنتح 
= الاستهلاك المطلق للمياه 
consumptive water use‏ 
=consurgptive use = eyapotranspiration‏ 


المياه الى يستتقدها مو الثبات وتكون نسيجه 
وما يتبخر من الثربة أو بالنتح ف مساحة 
معينة » أو من التساقط المعترض فى تالف 
المساحة فى مدة معينة . ويعير عن هذه الكمية 
بوحدات ار تفاع الياه » أو بوحدات الحجم 
ف وحدة المساحة ج 


{ consumptive water use 


معجم الهيدرولوجيا أو 


contact herbicide dl میک العشب‎ 


ميك يقتل العشب عسه لانسجته . 

حمق 4 التلامس contact load‏ 
المادة المتدحرجة أو المنزلعه على طول القاع 
و تلاامسه بصافة «ستورة . 

احتياطى المقايسة 
إضافة للمقايسة من قبيل | لاحتياط لمواجهة : 


contingency ومجرعمع‎ 


ر ؟ ) التقلبات فى مستوى الأسعار . 
رپ ) الإثفاق الطارىء غر المنظور . 
(ج) الأخطاء تى تقدير "يات معينة . 


الطلب الستمر continuous demand‏ 
الاحتياجات الماثية المستمرة على مدار العام » 
تمييز؟ لما من الاحتياجات الموسمية أو أى 
احعياجات دورية أخرى . 
رى التدفق المسثمر 
continuous-flow irrigation‏ 
نظام للری عصل عقتضاه كل زارع على 
حصته من الياه معدل مستمر . 
مضخة التدفق امستمر 
continnous-flow Pump‏ 
مضخة إزاحية يكون انجاه تيار الائ ف 
لاما غير, متخار ولا متعكس . 
مصيعة رمال مستمرة 
continuous sand trap‏ 
الرمال الى تدقع عنها الرسابة 


يدة 


ترعة الكنتور ( ترعة خطوط تساوى 
المناأسيب ) 


contour canal 
ترعة يكون لخطيطها متمشيا لحد ما مم‎ 
خطوط المناسيب المتساوية للإقليم ( كنتور‎ 


الإقليم ) . 


contour interval المسافة الكنتورية‎ 

الفرق ف المنسوب ببن حطى کنتور متجاورین 
فى التريطة . 

و ثائق العقدت contract documents‏ 


جميع الوثائق الخاصة بانشاء عمل هندمى » 
وتشمل صيغة العقد والشروط العامة 
والمواصفات وقواثم الكميات وشكل 
العطاءات وطريقة تقدبمها “والرسومات 
والبر نامج الزمنى الابتدائى لتنفيذ الأعال . 


الهدار التقلص contracted weir‏ 
ثلمة قياس حادة العتبة يصمم جانباها محيث 
ينغأ عہما تقلص فى مقطع المياه المنطلقة 
ما . 
التقلص 
النقص فى مساحة المقطع العرضى لنافورة 
أو سمك ما أوماء جار بسيب مرور المياه 

من حلال فوهة هدار أو ثلمة . ٌ 


contraction 


فاصل التقلص contraction joint‏ 
قاصلى يرك فى المنشا اللحر ساف لتلاق الشروخ 
الى ينحدث يسبب الحفاف أو العدد 


ين مجمع اللغة العربية ب القاهرة 


فواصل التقلص contraction joints‏ 
فواصل طولية وعرضية فى تبطين الأقنية 
تمل بمادة مرلة تسمح بتحرك وحدات 
التيطدن دون إحداث شقوق 
تسبة التقلص contraction ratio‏ 
الاسبة بن عرض خاصرة الحرى وبين عرض 


انحر ى قبل التقلص . 


القاول 
من يتعهد بتنفيذ أعمال أو تقدم خدمات » 
أو يتعاقد على تنفيذها . 


contractor 


مسيل التحكم control flume‏ 
جرى مكشوف أو قناة صناعية لقياس تدفق 
مياه » ل ی ل دع ر کون 

ذه عق اللياه حرجا . 


مخلص ذو ابواآب 

controlled spillway — gated spillway 
علص مكن التحك فيه بأية وسيلة مثل‎ 
التحكم فى ارتفاع العتب أو ق بوابته‎ 


ليفظ. منسوب سطح اماء باللتران على 
درجة معينة . 
بر نامج ضابط control schedule‏ 


#ملخص لير نامج العمل يقسم فيه المشروع 
إل أجزاء رئيسية >٠‏ وتبين فيه ستوات 
تنفيذ كل جزء مع تقدير تكلفة الأعال لكل 


سئة . 


مقطع التحكم control section‏ 
«قطع أو حبس فى مجرى مياه يتميز بأعمال 
صناعية أو ظروف طبيعية كوجود سد أو 
سلسلة ,من الحنادل حيث يكون منسوب 
المياه أمام المقطع موشرا ثابتا التصريف.وقد 
يكون التحكم كاملا أو جزئيا » فيتحقق 
التحكم الكامل حين يكون مسوب: سطح 
المياه أمام المقطع مستقلا تماما عن تقلباته ىف 


الخلف » ويتحقق | الخرق حين يكون 
تقلبات المناسيب الخلفية تأثر على مناسيب 
الأمام : 

control unit وحدة التحكم‎ 


نبيطة ممکن ہا التحكم فى تدفق مياه الرى 
بالتنقيط حجما وزمنا وفق حاجة الرية 
للرى . 

صمامات المناطق 

control وع215؟‎ = zoning valves 

( انظر 

convective precipitation التساقط الحملى‎ 

تساقط محدث نتيجة تصاعد هواء رطب 


( zoning valves : 


أسخن من البيئة الى حوله . 
معامل حوض التبخر 


conversion coefficient 
( pan coefficient 


( انظر : 

ققد تحول السرعة conversion loss‏ 

مقطعى المدخل و احرج فى وصلة الانتقال 
الميدرولى »2 ويعبر عنه بعلو الياه . 


معجم الهيدره لوجيا ۳١‏ 


transmission losses الضائع بالانتقال‎ 

- الضائع بالتوصيل 105565 conveyance‏ = 
المياه المفقودة فى رحلا من مصدر التغدية 
إلى موقع الاستخدام سواء كانت تجرى فى 
جار طبيعية أو صناعية »> وتشمل الياه 
الضائعة ما يتبخر من سطح الياه المنسربة 
والتتح من النبات النامی فى مجرى المياه أو 
على طول ضفاف الحارى الطبيعية والرع . 

منشات التوصيل 

conveyance structures 

منشات تبى فى شبكة ترع للمساعدة على 
التحكم للعام فى مياه الرى وتقلها إلى المواقع 
الحبائية للتحكم أو الاستخدام أو التوزيع . 

الثواة الصماء 
حائط من المباى أو الستائر الحديدية أو 
الطن » ينشاً داحل الضفة لتقليل ظاهرة 
التخلل 0 00 * 

شد رکامی اصم core wall rock fill dam‏ 
سد الركام الصخرى الذى ينشأ ىق وسطه 
نواة صماء من الفولاذ أو اللحرسانة ( العادية 
أو المسلحة ) أو الثراب المدمج . 


core wall 


نظم وى الأ ركان corner watering systems‏ 
النظم المستعملة لرى الأركان المتخلفة ف 
الحقول عن الرى الحورى »© وهى إما أن 
تكون أجهزة ملحقة بأجهزة الرى الحورى > 
أو مجموعة من الرشاشات الثابتة أو شبكة 


من لارى السطحي . 


الحت الطبيعى ك التاكل corrasion‏ 

(1) العملية الميكانيكية الى تكشف تاكل 
الصخر والتربة بفعل التحات الذى 
محدثه شظايا الصخر المنشطة بالرياح 
أو المياه . 

(ب) افر الرآسی أو الكائى الذي دثه 
اللبر ( أو مجرى المياه ) بتأر قوة 
حمله النقول . 


تصحيح السلك الظاهر 


correction, air-line 


( ilطر‏ : air-line correction‏ ) 
الحت الكيميائى corrosion‏ 
الدمار القدر جى اذى يصيرب مادة يفعل 

كيميائى . . 
تفسيم التكاليف cost allocation‏ 


تفسم جملة التكاليف المشروع على الأغر اض 
الختلفة الى دف إلا . 


التكاليف المزيدة cost plus‏ 
ما يبصرف للمقاول من مبالغ فوق التكلفة 
الفعلية لبنود العقد مضافا إلما ربح » وقد 
يكون هذا الريح نسبة مثوية أو ميلغا متغيرأ 

أو مبلغا ثايتا حسب شرط العقد . 


المسطح الخلفى (البنكيت ) 


counter berm =—= cover banquette 


( cover bangquette : انظر‎ ( 


۳۴۲ مجمع اللفقة العربية بل القاهرة 


شادوف comterpoise lift = shadoof‏ 
نبيطة بدائية لرفع الماء تنكون من رافعة 
ترتكر على عمود مثيت بالأرض ويربط 
بأحد طرق الرافعة دلو ويثبت بالطرف 
الآحر ثقل من الطين أو الجر . 
ويقوم العامل على الشادوف بشد الدلو 
إلى أسفل حى يغمر' فى الماء ويتركه فرتفع 
بقوة الثقل الموجود بالطرف الآخر من 
الرافعة ثم يفرغه فى قثاة الرى . 
الرقع بالثقل الموازن counterweight Iifinz‏ 
الحااة الى يكون قبا ثقل البوابة متوازنا 
مع أثقال مضادة ميث لا عاج التشغيل 
لغر التغلب عل المقاومة الاحتكاكية . 


مصراع الثقل الموازن جماغساد counterweight‏ 
مصراع أوتوماتى محافظ على منسوب المياه 
المطلوب فى الأمام باستخدام جهاز ثتل 
موازت 5 

السطح الخلفى ( البنكيت ) 


cover banquette = coumter herm 
= back berm 


الطبقة الإضافية من التراب الى تنشأ منحدرة 
أو أفقية أو على شكل درجات أفقية مجوار 
قدم المنحدر الخارجى للضفة ( القدم البعيدة 
عن مقطع الترعة ) بقصد تغطية نحط التشيع 
حين يقطع المنحدر فوق منسوب الأرض . 
الشقوق cracks‏ 
صدوع أو فتحات تسمى على حسب 
أشكالها وأسباءبا ومواقعها » لكلبها لا تمتد 
بالضرورة في خلال جسم المنشأ . 


امضخة ذات اكرفق والحنافة 
crank-and fly wheel pump‏ 
٠ضخة‏ برددية مزودة بعمود مرفق مركب 
عايه حذافة حختزن الطاقة فى الحزء الأول من 
شوط الكباس ( أو الغطاس) وتعيدها إليه 
فى الرء "الأحبر من الشوط . 
مسافة الزحف creep length‏ 
الطول المقيس على امتداد حط الرحف . 


çreep line = lime of creep خط الزحف‎ 

خط ماس تربة الأساس المتفذة مع قاعدة 

العا الميدرولى المقام علبها ومع الحدران 
القاطعة . 


معامل الل حف creep rate = creep ratio‏ 
نسبة طول الزحف إلى الفرق بين ملسو 
المياه أمام المنشأ الميدرولى وعللئه . 
بوابات القروة crest gates‏ 
البوابات المركبة فوق قمة منشأ هيدرولى 
المحافظة على متسوب المياه أمامه » أو التحكم 
فى هذا الملسوب . 
منسوب ذروة السد 
crest level of the dam = top of the dam‏ 
( انظر top of the dam‏ ( 


العمق الحرج critical depth‏ 
عنذها تتدفق الياه ف قناة مكشوفة ععدل 
معين فإن الطاقة الكلية للتدفق تلف 
باختللاف عمق الياه » ويطلق الملصطلح عل 
العمق عتد أدتى طاقة كلية . 
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1 قوة السحب‎ 
critical tractive force 


قوة السحب الو دية إلى بده رك مواد 
القاع . 
السرعة الحرجة 
السرعة الى يتحول عندها التصريف من 
حالة الانساب إلى حالة الاضطراب . 


critical velocity 


معامل الملحصول erop factor‏ 
نسبة الاستبلاك الات الفعلى لمحصول ما 
بی زمن محدد إلى إجمالى البخر والنتح 
الحسوب نظريا للمدة لفسا . و ختلف هذا 
المعامل للمحصول الواحد بى الأطوار 

الحتلفة لغوه 4 


crop intensity 


كثافة المحصول 
نسبة غلة المحصول إلى المساحة القابلة لاز راعة 


والمتحكم فى ريما . 


احتياجات رى المحصول 
erop irrigation requirements‏ 
إجماى الاسبلاك الائ خحصول م مستيعد] 
مله تساقط المطر الفعال . 


الدورة الزراعية crop rotation‏ 
توالى زراعة الحاصيل على حسب رتيب 
منتظم لسنوات عديدة . 

تسعيرة رى المحصول 

crop water rate = occupier’s water rate 
ما يدفعه حائز الأرض مقابل رى محصول‎ 
. معلو 7 زمن موه‎ 


cross - drainage work معیر صر ف‎ 


E‏ فلاف لد أو مجرى طبيعى 


ر ا ا 


المعير cross over = crossing‏ 
جزء الثبر يبن منحتيين ينعكس فبما انجاه 
الحدفق . 

قنطرة حجز 


cross regulator = check strrcture 
منشأ يقام معترضا مجرى مائيا فى موضع‎ 
ماسب التحكم فى مناسيب المياه أو لتنظم‎ 

التدققاي المارة خلفه . 


اللأقطع العرضى cross-section‏ 
المقطع الرأسى للقناة المتعامد مع محورها 
أو مع متوسط اتجاه التدفق . 

القمة crown‏ 
الحزء الأعلى من السطح المقوس الطريق فى 
مقطعه العرضى غير المشتمل على ارتفاع 
إضاق سيب امتعطفات . 

الكسارة crusher‏ 
مكنة لتكسير القطم الكبيرة من الحجارة 
والصخر ومحويلها إلى قطع أصغر وأكثر 
محانسا . 

علم الجليد cryology‏ 
على يبحث فق الحليد بكل أشكاله . 

وقعة تروى وتزدع 


cultarable irrigable area 
إجمالى المساحة القابلة للرى مطروحا منها‎ 
. ما تقنطعه الميانى والطرق وغيرها‎ 


انا مجمع اللغة العربية ب القاهرة 


البوبخ culvert‏ 
أنبوب أو مجرى مغطى تجرى فيه المياه 
مستعرضة طريقا أو سكة -حديدية أو ترعة 
أو سدا ترابياً . 

المسيل الغلق لليربخ culvert barrel‏ 
القناة المغطاة فى #رى البر يح : 

الىد التراكمى للتهر roof‏ عء«امتسس 
المحموع الكلى لدد الهر خلال مدة معينة 
وكثراً ما ترسم الحموعات المتتابعة مقابل 


الزمن . 
الإفرر ل curb‏ 
( انظر kerb‏ ( 
الإنضاج curing = maturing‏ 


ترطيب الحرسائنة أو الملاط مدة معيئة بعد 
اليناء لتفادى تأثر الحفاف فى المرحلة 
المبكرة لعملية الشلك . 

كاشف اتجاه التيار 


current direction indicator 
— direction finder 


جهاز يعدن جاه تدفق المياه 


مقياس سرعة المياه current meter‏ 
جهاز لقياس سرعة الياه عند نقطة ما عن 
طريق تعرف عدد دورات الفناجىن أو 


المستارة curtain wall — cutoff wall‏ 
جدار عرضى يبى نحت فرش منشأ هيدرو لى 
إما لتقسيمه أو لمنعم تسرب الياه . 


curved weir 
. هدار عتبته مقوسة فى المسقط الآفى‎ 
curve of demand 
رمم بيان لكمية المياه المطلوبة لأغراض‎ 
الرى فى الأوقات الختلفة من موسم نمو‎ 
5 المحصول‎ 
مشحنى الإبراد‎ 
. رسم بيالى لكمية المياه فى مدة معيثة‎ 
الحفر والردم‎ 
يطلق المصطلح على المقطع العرضى للترعة‎ 
حين محرى احفر ف جزء مته والردم فى‎ 
. جزء انحر‎ 
مجرى مباشر طبيعى أو صناعى » يصل‎ 
ما بين موقعين فى مجرى فيحمل على تقصير‎ 
. طوله الأصلى وعلى زيادة أتحداره‎ 


curve of supply 
ا‎ r 


cut-and fll 


cutoff 


نظام المصارف القاطعة أو المعتر ضة 
cutoff system - intercepting system‏ 
صرف الياه النازة على جانى التل بو ضع 
أنابيب على امتدادهها تعترض طريق هذه 
المياه لتمنعها من الئر والافسياب من الفح 
إلى السبل . 

خندق قاطع 
حفر عند قاعدة سد أو أى منشأ آخر 
علا بحادة غير منفدة نسبيا لتقليل تخلل 
المياهة . 


cutoff trench 
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cutoff wall == cutoff قاطع‎ 

جدار أو منشأ يراد به تقليل ال الماء لطبقة 
مسامية 

cut - throat fume مسیل له عنقی‎ 


مسيل على شكل فتتورى بدون عنق لقياس 
تدفق المياه فى الحارى الصغيرة > يبدأ 
أنبوبه فى الاتساع عند لماية الااختناق 


م 


مباشرة . 


water‏ أله 


امنقار الآمامى 
المقدمة_ الأمامية لدعامة الحسر الى تأخل 
شكلا بيسر دول المياه فى الممرات 
دخولا انسيابيا »> ومن أشكالما المعتادة 
المنقار نصف الدائرى والناقصى والمستدق 
الطرف 

دورة المياه الجوفية 


cycle of fluctuation = phreatic cycle 
( phreatic cycle : انظر‎ 0 


الس dam‏ 
منشأ كبر يعترض مجرى المياه لحجزها أو 
تكوين حزان لرفع منسوها أو نحويلها إلى 
قئاة أو مجرى آخر أصغر منه + أو حلق 
علو هيدرولى لتوليد الطاقة أو لتحسن الملاحة 
فى النهر بتنظيم إطلاق المياه الخزوئة . 
المحور الطولى للسد 


dam axis جع‎ axis of dam 
الحط الأفى المحدد لاحافة الأمامية لذروة‎ )1( 


التخرين الدورى او امستهر 


cyelic storage اح‎ over-year storage 
تخرين المياه الى تزيد على الإيراد المتوسط‎ 
لاستعخدامها فى مواجهة الاحتياجات عندما‎ 
. يكون الإيراد غير كافش‎ 
إعصسار‎ 
رياح عاصفة تتحرك حركة حلزونية‎ 
ويقع ف رقعة ذات ضغط جوى (يارو مسر ى)‎ 
منخفض قد تتحرك فہا رياح العاصةة‎ 
. حركة حلزونية‎ 
cyclonic precipitation $ التساقط الإعصار‎ 
. المطر الذى يسقط فى أثناء الإعصار‎ 


cyclone 


الدعامة الأسطوانية cylinder pier‏ 
دعامة تشتمل على أسطوانات من حديد 
الزهر أو الفولاذ تغوص ق القاع حى 
الأساس الصلب ء وتلا بالحرسانة » وتبرز 
حى القاع أو حى قاعدة عوارض الحسر 

أو نبا وفنا لاحتياجات التصمم : 


السد فى السدود الثقلية أو الدعامية 
أو العقدية 

(ب) هو الخط الف المار منتصف عرض 
اللروة فى السدود الترابية أو الركامية . 


dam, blind السد امصمت‎ 
( blind dam انظر‎ ( 

dam, coffer سنك حاجب‎ 
( coer dam انظر‎ ( 


۳٦‏ مجمع اللفة العربية ب 


القاعرة 


السد البئائى 


( masonry dar انار‎ ) 


السك البناتى التو ایی 
dam, masonry-earth‏ 


( masonry-earth dam : انظر‎ ) 


dam, overfall سد الانسكاب‎ 


( overfall dam : انظ‎ ( 

dam, sluice الست ذو الفتحات‎ 
( sluice dan : انظر‎ ( 

dam, solid السد الصمت‎ 
( solid dan . انظر‎ ( 


السد الشت بالدعامات الجمالونية 


dam, truss buttress 


( truss buttress dant 


( انظر : 


خط الاسئاد datum‏ 


خط آفی تار تسب مئة الارتفاعات و الأعاة 


كال محدث عند رمم المقطع الطولى للترعة . 
سعة التخزين اليتة 
dead storage capacity = dead storage‏ 
جزء من سعة التخرين غير متاح للتفريغ . 


dead water المياه الساكنة‎ 


میاه ح ركا غير محسوسة . 


dead well = absorbing well بثر الصرف‎ dam, masonry 


( absorbing well انظر‎ ( 


deck bridge الجسر السطحى‎ 

جسر يبى الطريق فيه عند المنسوب الأعلى 

للأعضاء الرئيسية الحاملة لمنشّات الحسر 
الفوقية أو بالقرب من ذلك المنسوب . 


ار العميقة deep well‏ 
پر تتغلى پالیاه الحو فية من مصادر شديدة 
البعد عن سطلح الأرض 5 

مضخة الاعماق 


deep-well turbine pump = bore-hole pump 
مضخة طاردة ذات عور رآسى دلا دفاعة‎ 
00 مروحية . وتعلق المضسخة من رأسها‎ 
من الفولاذ أو تثبتفى أنبوبة التفريغ » وتد‎ 
00 فى البئر لتكون قريبة من سطح الماء‎ 
هذه المضخة عندما يزيد عمق الماء ف البئر على‎ 
. حدود مص المفءخات العادية‎ 


deficiency 


الحجز 
نقص الدخل عن الطلب . 

خطة لمشروع محدد هدام definite project‏ 
المرحلة الى تلى الدراسات المفصلة » وتشمل 
تخطيطا كاملاللمشروع » و تحديدا لأبعاد جميع 
المنشات و مواصفاما » كا تشمل جميع البيانات 
عن المعدات والآلات اللازمة ومواصفات 
مواد البناء وكميائها وتقدير فوائد المشروع 
وكلفته وبرناجا زمنيا لتنفيذه وتشذيله . 
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العتبة الحارفة - العتبة الخلفية المثلثة 
deflector — triangular end sill‏ 
جدار متحدر ينشأ فى نباية الفرش المصمت 
للمساعدة على انحراف تيار المياه ذى السرعة 
الكبيرة بعيدا عن للقاع » ولتكوين حركة 
التفافية للمياه فوق القاع وخلف العتبة » تعمل 
على تكوم مواد القاع فى محماذانا و بذلك می 
الفرش من التقوض . 
ازالة الأحراج 
اجتناث الغابات لاتى تغطى الأرض . 


deforestation 


تناقص مناسيب القاع 
degradation of levels‏ 
تناقص متاسيب القاع ی أى موقع على #رى 


لياه سيب التحات : 


تقدير 'نشرببى degree estimate‏ 
تكاليف مشروع جديد تقدر على أساس 
حرة سابقة, بتكاليف ‏ مشاريع مشابمة.'. 

درجة التهوية degree of aeration‏ 
اأنسية بان حم المواء وحجم الفجواث ف 
الاربة . 

درجة التحكم فى التصريف 

degree of discharge control 

النسبة المثوية للتصريف الكلى المنتفع به إلى 
جموع المطالب الائية . 


در جه الصرف degree of drainage‏ 
مقياس و صنى لفاعلية شيكة المصارف الموجودة 
فى رقعة من الآأرض . 


درجة التحكم الزمنى 
degree of duration control‏ 
النسبة المثوية بين المدة الكلية الى يكون فا 
التصريف من الحران معدل يتساوى مع معدل 
الكية المطلوبة من المياه أو يزيد علببا وبين 
المدة الكلية للتصريف . 06 


درجة التشيع 


degree of saturation 

النسبة بن حجم المياه و جم الفجو ات 
ف النربة . 

delta الدلتا‎ 


الرسابة المستقرة عند ملتقى النهاية الأمامية 
للخزان مع امحرى الرئيسى لتغذيته »> وكذلك 
الرسابة المتشاءبة عند مواقع اتصال الخز ان 
بالروافك . 


demand, curve of منتحلى الطلب‎ 


( curve of demand : Jil ) 
نظام الرى بالطب‎ 


نظام توصيل المياه إلى الزراع وفق طلم 
بالككيات المطلوبة وق الأوقات المناسبة . 


demand system 


الحقل الترشيدى 
dexnoıustration farm‏ 
حقل يعد عقب تنفيذ مشروع للرى » وغالبا ن 
7 خلا ل السنوات الأولى لتشغيل المشروع ' 
ليكون الحقل عثابة تموذج يسترشد به الزارع 
فى التعرف على أفضل الأساليب ف الرى 
وللزراعة . 


۴۸ مجمع اللغة العربية ب القاهرة 


تيارات الكثافة density currents‏ 
التدفق الثقل لمائع من خلال مائع ذى كثافة 
مساوية له تقريبا أو من تحت هذا المائع 
أو من فوقه . 
كثافة الثاج 
density of snow = snow density‏ 
أسبة حجي الياه النائجة عن ذوبان مقدار معلوم 
من الثلج ء إلى حجم هذا الثلج معيراً علا 
كنسبة مثوية . 
العتبة ال مسئئة dentated sill‏ 
عتية ذات ثلمات تَنْشاً فى نباية الفرش لنهدثة 
قوة الياه المتدققة و لتقليل حا خلف الفرش 
کا أنها تساعد على فيض سرحة المياه فوق 
القاع *. 
التعرية denudation‏ 
ك4 فعل المطر والصقيم والرياح والياه 
الحارية وغبرها من العوامل الطبيعية تى 
نحات المادة الخامدة من الأرض عغيث 
تتكشف الطبقة الى كانت مغطاة من 
(ب) إزالة كل المادة النبانية والعضوية من 
سطح الأرض ليصبح مكشوفا:. 
السطح المستئرف ١‏ المياه الجوفية ) 


depleted phreatic surface 
سطح المياه الحوفية بعد هبوطه نتيجة الإسراف‎ 
. فى ضخ بار غير ارئوازية‎ 


depression head = draw down 
( draw dow” : انظر‎ ( 


ينبوع الانخفاض depression spring‏ 
ينبوع تتدفق مياهه من مادة منفذة إلى سطح 
منخفض عنمستوى المياه اخ وفية أو عتد تحته . 
مخزون المنخفضات 
depression storage = pocket storage‏ 
كمية المياه اللازمة لملء المدخفضات الطبيعية 
فى متطقة مآ حى تستوفى سعتها » معيرا عن 
ذللك بار تفاع طبقة من لياه فوق المساحة الكلية 


لا ةة 57 
العمق depth‏ 
المسافة الرأسية بن قاع الرعة وخط سطح 


المياه . 


جمع عينات متكاملة عمقا 
depth integration sampling‏ 
أحذ عينات عند أعماق مختلفة وتعيين للرسابة 
ية الرسابة فى العمق كله . 


مخرج عينات رسابة الأعماق 
depth integrating sediment sampler‏ 
نبيطة لإخراج عينات الرساية العالقة عجرى 
مالى وذللك بإنز الها_من السطح إلى القاع ثم 
رفعها إلى السطح بسرعة ثابتة لتحمل 
معها عينات مختلطة من المياه الحملة بالرساية 
على تلف الأعاق . 


معجم الهيدرولوجيا ۳۴ 


عمق مياه الرى depth of irrigation‏ 
مقدار الياه الموزعة على منطقة معينة ف 
خلال الرية لاواحدة مقسوما على مساحة 


الملطقة . 


عمق المدد التهرى 
جملة الماد الهرى من مستجمع مقسومة 
على مساحة المستجمع . 

الجفاف 
معاناة منطقة من نفاد مياهها إما بسبب قلة 
المطر أو القصور فى عملية الرى ء أو يسبب 
إزالة بم الأحر اج أو الإفراط ق زراعة 
المحاصيل أو بسبب ترات ف الظروف 
المناخية . ويتمثل الإمحال فى جفاف مجارى 
اللياه والبحيرات > وى هلاك للثبات > 
والتعرية الى تصيب الطبقة السطحية للتربة 
وغير ذللك . 


القثن الاتى التصميمى 
designed duty of water‏ 


نن الائى الفارض ف مشروع لتصمم 

سعة القنوات . 
الفيضان التصميمی 

الفيضان المراعى فى تصمم الأعاق الصناعية 


depth of runoff 


desiccation 


design food 


حوض النرسيب desilting basin‏ 
منشأ يبنى عند مدخل شبكة لارى بالرش 


لحجز الرمال والمواد العالقة يالماء الآقى من 


جرى أو قناة مكشوفة »ع عافظة على 
الرشاشات من الانسداد . 
الالفصال detachment‏ 


زوال شظايا قايلة للنقل هن مواد تربة يفعل 
عامل حات كقطرات المطر أو المياه الحارية 
أو الرياح . 


برنامج مفصل detail schedule‏ 
جدول يبيبن تفاصيل الأعال الواردة 
بالرنامج الضابط للسنة الحارية » و يبين 
الشبور المقرر تنفيذها فبا » وتقدير تكاليفها 
ذقاء نار قها و ال و 


دراسات مفصلة ب مشروع اولی 
detailed investigations — avant project‏ 


الدراسات الى تل الدر اسات الكاشفة» 
وتشمل جمع المعطيات الفيزيةية و الهيدرو لوجية 
والحيولوجية والطبوغرافية والإنشائية ‏ ما 
جحل المهندس قادرا على وضع طط 
لمشروعات تطوير رقعة من الآأرض 
كا تشمل هذه الدراسات جمح بيانات عن 
أضرار الفيضانات ٠‏ والاحتياجات الاثيد 
وطرق المواصلات» وتشمل أيضا دراسات 
إجمالية عن اقتصاديات مشروعات التطوير 
و عا نحتاجه من خيراء و عمال مهرة وعمال 
عادين وآلات ومعداث . 

الخزان المحلجز 

detention reservoir — retarding reservoir 


( الطر : 


( retarding reservoir 
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ی ی ار ر ا کے 


التخزين القت detention storage‏ 
ية المياه الى عکن خز ينها مؤقتا كا محدث 


فى أثناء الفيضان 


جملية احتراقك فوربى تحدث فى وقت 
واحد فى مركب غير مستقر كيميائيا . 


detonation 


الحتات Ğetritus‏ 
المواد الغرينية الى تقفعت بالاحتكاك وتنقلها 
الأعمار والترع وهذا المصطلح مكاق 
للرسابة (2:مم56©72) . وقد يعرف التات 
على أنه كل المواد التى محملها ری كبدرة 
كانت أو صغيرة > على حين عرف 

الرسابة بأنها المواد الى تترسب . 


حقل التجرية 
حقل يبدأ العمل فيه يعد تنفيذ مشروع للرى 
لتحديد الفط احص و لى الأمثل والاحتياجات 
المائية لالمحاصيل”. 


derelopment farm 


حاجن الیاه diaphragm‏ 

جدار رقيق من مادة غير منفدة ٠‏ بمتد 
[طوليا فى داحل سد مي من مادة منفذة . 
الضخة ذات الرق' diapiragm pump‏ 
مضخة تر ددية تحمل بخشاء قابل للانثناء 
يثبث عند حافة الأسطوائة » ومحدث المص 
حين يرتفع الغشاء » والطرد حن ينخفض . 


) حفارة ختادق ( مخندقة‎ 
ditcher = trench excavator 
( trench excavator 


( انظر : 


التحات المتفاوت differential erosion‏ 
زوال بعض الواد من طبقة مكشوفة ذات 
مقاومة متخرة وبصورة غير متساوية . 
العلو النفاضلى differential head‏ 
الفرق ف منسوب الياه الحافظ عليه بين 
سطح المياه الأماى وبين سطحها اللحلى 
فى منشأ تفريم » وذلك بتشغيل أجهزة 
كالبواياثت . 


المقياس التفاضلى 
جهاز يقيس معدل التدفق من تفاوت 
الضغط . 


differential meter 


امأضخة التفاضلية differential pump‏ 
مضخة ترددية ذات غطاس يعملعلى امتصاص 
السائل إلى داخل الأسطوانة فى شوط ارتفاعه 

وهو مزدوج الفعل فى شوط الطرد . 


الناشر diffuser = diffuser vanes‏ 
جزء معد لتحويل طاقة الحركة إلى طاقة 
ضغط > ويوضع فى المضصخات النابذة ين 
الدفاعة المروحية والغلاف 
التمددية dilatancy‏ 
انبساط للتربة غير المماسكة . 


معجم الهيدره توجيا ٤١‏ 


لال __ ا 


القياس بالتخفيف dilution gauging‏ 
طريقة لقياس تصريف#المياه باستعمال شخلول 
ثابت التدفق ومعروف التركيز يضاف لامياه 
عند مقطع آمامی با ری 0 ثم يقاس التغير فى 
درجة ثركيزه عند مقطع خلى . 

تجانس الوحدات القياسية 

dimensional homogeneity 

طرف المعادلة '. 


مغطنة الرى المباشر direct area‏ 
الأرض الى تستمد المياه من الترعة الرئيسية 


مباشرة . 


تاكل مباشر 
تأكل مصاق البثر أو أنبوبتها أو غلافها أو 
بعض أجزاء مضختها ء و تلفها تلفا تدر جيا . 


كاشف اتجاه التیار 


direct corrosion 


direction finder 
= aurrent direction indicator 


" ( current direction indicator : انظر‎ ) 


عائمة الاتجاه direction float‏ 
عاتمة من المعدن أو الفشب تحمل راية صغرة 
لعدل على اتجاه التدفق فى النهر » وبذلك عكن 
قياس الزاوية بين اتجاه التدفق وانجاه مقطع 
ما عتد نقط الرصد . 
شبكة الرى المباشى 
direct irrigation system‏ 
شبكة ری تتغذى من الأنهار مباشرة عن طريق 
مال متحكم فما دون تدخل أعمال التخرين . 


الد المباشر direct runoff‏ 
جملة ما يغذى الحر ی الماثى من المدد السطحى 
و حت السطحى ومن التساقط فوقه 5 

التصريف discharge‏ 
كية المياه المارة مقطع مستعرض معان 
لترعة أو مجرى ف وحدة الزمن . 

معامل التصربف discharge coefficient‏ 
نسبة التصريف الفعلى إلى التصريف الحسوب 
بالصيغة النظرية . 

discharge culverts 

برابخ ذات فتحتين إحداهما فى حوض اويس 
أمام البوابة السفلى والأأخرى خلفها للمساعدة 
على تفريغ الحوض أثناء تشغيل المويس . 


شدة التدفق discharge intensity‏ 
مقدار ااتصريف فوحدة عرض غرى الياه'. 
متحنى التصريف التئر اكهى 
discharge mass 6‏ 
منحى الق المسجلة للتصريف الثرا كى المقابل 
لازمن » وبمثل امحداره ف أى وقت مقدار 
متوسط التصريف الشهرى * 
discharge, mean monthly‏ 
mean monthl: discharge‏ ( 


( انظر : 
نسبة مقياس التصريف 

discharge scale 0 

نسبة الثصريف عند مقطع معن ف الأصل 0 


إلى التصريف الناظر فى الموذج . 
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discharge sîte 


موقع قياس التصريف 
موقع تار على مجرى المياه لخد أرصاد 


السرعة وهساحة المقطع المستعرض لتعين] 


التصريف . 

الطلب الوزع dispersed demand‏ 
الاحتياجات الائية المنتشرة على نطاق شامل 
ف منطقة واسعة . 


displacement pump الضخة الازاحية‎ 


بعأثدر حركة جسم داحل تلك الغرفة . 


القلاء الطاشيرى distemper‏ 
مسحوق الطياشير الأبيض الثى بعد خلطه 
عادة غروية وبالماء مضافا إلبماعادة خضاب. 
وهو يستعمل فى طلاء الحدران الداخلية 
والسقوف . 1 
تشوه النموذج distortion of a model‏ 
النسبة بين المقياس الرأسى والمقياس الأفق 
فى تموذج ما . 
ترع التوزيع ١‏ اللنرع الغرعية الثانية ) 
distributaries — secondary canals‏ 
رع الى تستمد الماه من الترع اأرئيسية 
أو من الترع الفرعية الأولى وتغذى ترع 
الدرجة الثالثة أو المساق أو الفتحات . 
انوع الدرجة الثاللة 
distributary minors = minors‏ 


( انظر : 


( minors 


الر سم البيانى للنوز يع distribution graph‏ 


رمم يبين التوزيع الغوفجى لدد الهر من 
حوض معين كنسبة مثوية من المدد 
الكلى لبر فى فبرات زمنية متساوبة . 


الموزع distributor = divisor‏ 
منشأ يببى على مجحرى مياه لتوزيع 
تصريفه » إما بين مأخذين أو أكثر 
ف تبايته » وما پان المحر ی نفسه ومأخول 
أو أكثر ؛ ويكون تقسم التصريف غير متأثر 
عنسوب المياه حلف المنشاً . 


خفير آلر ئى 
ditchrider = waterman = water bailiff‏ 
العامل الكلف عراقية مئناسيب المياه بالرع 


لضمان توصيل مياه الرى إلى الحقول . 


نسية التفود بع diversion ratio‏ 
. نسبة التصريف المتفرع من حرى إلى تصريف 
المحرى . 


قنطرة فم 

diversion structure = offtake regulator 
( offtake regulator انظر:‎ ( 

منشات الاآخذ د منشات التغريع 

diversion structures = intake structures 
( intake structures : انظر‎ ) 


مسطح ينشأ لصرف الاء من ساسلة من 
المساطح أو مجرى الصرف للعادى . 


diversion terrace 
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المفرق الحوضى أو الفاصل الحوضى 


divide 


( water parting انظر‎ 0 
divide phreatic الفاصل الجوق‎ 
( phreatic divide : Jil 0 
divide, topographic سıيراضتلا فاصل‎ 


( topographic divide : jظi‎ ) 


السنام الفاصل ( الحيد الفاصل ) 
dividing ridge‏ 
نتوء ينشاً فى الأرض ليكون حدا فاصلا 
بن ماللك وآآخر . 
علبة التوزيع 


division box — proportional distributor 
= outlet box 


منشأ يقام على المروى الحقلى لتوزيع المياه 
على حقلين أو أكثر . 


المورّع divisor — distributor‏ 
( انظر : distributor‏ ( 
الدلفين dolphin‏ 
قائم إرساء أو عاتمة إرشاد ترود تحلقة تربط 
فما كبلات السفن . 
الجر عة dosage‏ 


كية المادة المعوقة للبخر » اللازمة لتكوين 
طبقة غشائية فوق وحدة من سطح المياه » 
وذلك فى بداية تكوينها أو فى الابعة المنتظمة 
لترويده بعد ذلك . 


محطة الحقن dosing station‏ 
عحطة تزويد المياه مجرعات علول قياس 
التصريف . 
1 و وه امزدوجة ال ۱ 
double - action pump‏ 
مضخة يتعاقب فما خروج الاثم من جهة 
كلتا قاعدتی الكياس . 


موسم ذو محصوئين ( لاوقدوق)ررمت ع[طدوقة 
زراعة محصولين متعاقبين ف نفس الحقل 
فى مومسم واحد من مواسم الرى . 
هوس مزدوج double lock = twin lock‏ 
( انظر : twin lock‏ ( 


مضخة مزدوجة الأسطوانة وسم هتطممق 
مضخة ترددية تشتمل على أسطواتتين 
متجاورتن متصلتين بأنبوب المص وآخر 
للطرد » ويقوم أحد الكباسين بالمص والاحر 
بالطرد . 


جرار التسوية ( بلدوزر » 
bulldozer‏ د dozer‏ 
) lئظر‏ : bulldozer‏ ( 


الغاطس draft — draught‏ 
( انظر : 
انبوب السحب 
draught tube‏ ع draft-tabe‏ 
أنبوب ممتد يصل بين فتحات مصب ااعنفة 
( للتوربينة ) بمجرى للطرد . 


( draught 
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حفارة ساحية 
dragline excavator‏ = عد أاعوعك 

حفارة ذات قادوس تقذفه إلى موقع اللفر 
ثم تجره إلها فيمتلىء أثناء جره ثم تسحبه 
لتفرغه فى موقع آلحر . 

المستجمع 

draimage area = catchment area 

المنطقة للى تزو د للبححيرة أو مجرى الياه 
أو الوان بالتدفق السطسى التاشىء أصلا 
عن التساقط . 

عائد الصرف drainage benefit‏ 
التحسين الذى يطراً على الأرض بعد إنشاء 
شيكة المصارف فبا . 

كثافة الصر ف drainage density‏ 
معدل طول يحجارى الصرف الطبيعية 
والاصطناعية ق وحدة المساحات داخل 
رقعة معيئة . 

دهاليز الصرف drainage gallery‏ 
دهليز إضاق ينشأ أحبانا حلف دهليز الأساس 
بغية صرف الرء الخلبى من السد وعمل 
الثقوب اللازمة قله . 

عمق الصرف 
الفرق بين منسوب الياه عند نقطة ما فى 
مصرف وبين أقل منسوب لسطح التربة 
( ويقاس راسیا من خط يرهم وديا عل 
انجاه المصرف ) . 


drainage head 


مقباس صرف المستجمع 
drainage modulus‏ 


مدد البر من حوض مستجمع ‏ )2 معيراً عنه 
بوحدات ار تفاع المياه الى تفارق الحوض 
ف اليوم الواحد . 


الصرف الطبيعى 


( natural drainage : انظر‎ ( 


drainage, natural 


نمط الصرف drainage pattern‏ 
نسق من نظام الصرف الطبيعى يوجه إلى تصميم 
معين لشبكات الصرف الاصطناعى . 


الصرف الضابط اللمياه 
drainage, water regulation‏ 


( water regulation drainage + انظر‎ ( 


مصرف التجميع 


drain, carrier 


( carrier drain : انظر‎ ( 
drain, main الصرف الرتيسى‎ 
( main dai, : انظر‎ ) 


drain well = absorbing well بر الصرف‎ 
: انظر‎ ( 
draught = draft الفاضى‎ 


عمق المياه الذى محتاج إليه السفينة لكى تطفو 
حرة فى قناة ملاحية . 


( absorbing weli 
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draught tabe = draft-tıbe انو به السحب‎ 
( draft - tube انظر‎ ( 


الحسر انحر ل بالسحب draw bridge‏ 

جسر مکن به جاتبيا ليسمح رور 
المراكب . 
عمق الهبوط 

drawdown — depression head 

مقدار تأثير التصريف من بار على خفض 

مستوى المياه الحوفية الحرة أو على خفض 

السطح البيزومارى فش طبقة مياه جوفية 
غخصورة . 


السحب draw off‏ 
اأتصر يف اذى تسحبه الالحذ فى التقط احتلفة 
على طول الترعة المغذية . 


بيان السحب draw - off statement‏ 
تقرير عن سعة الترعة فى أحياسما الختلفة > 
رستخدم ف تصمم مقا طعها 

الكراءة ( الكراكة ) dredger‏ 
مكئة عاعة تستخدم عادة لتجريف التربة 
من مجرى مالى . 

الانجراف drift‏ 
مسافة ترحزرح قارب التصريف إلى الحلف 
بفعل التيار فى أثناء قياس سرعة المياه . 

معدل الانسياق drift rate‏ 
السرعة الى تنساق ا طبقة غشائية فوق سطح 


مكشوف , 


س 


بثر الثقب arilled well‏ 
پار #رى حفرها كليا أو جز یا باستعمال 
dAriling 9‏ 


عملية حرق بالمثقاب لادة كالاربة و الصعفر 
والمعدن وغير ذللك . 


اثرى بالتثقبيطف drip irrigation‏ 
رى الأرض بأنابيب من البلاستيلك ترج 
منها الماء قطرة قطرة عند الأشجار أو التياتات 
المراد رما . ويسمى الرى بالقطرات . 
القطارة drip nozzle‏ 
أنبوبة ضيقة رج ما الماء على هيثة قطو ات 
تسقط على التربةالمراد ومها'. 
بتر الدق ( البئر الأنيوبية ) driven well‏ 
بعر تنشأ بدق أنبوب طرفه الأسفل على شكل 
رأس رمح ¢ فلا يستعمل ف هذه الخالة متش 
ف 
أو برامة أو جهاز حفر نافورى . 
ركان البثر 
( اتظر : 


drop-down curve منحتى الهبوط‎ 


شكل خاص لنحبى سطح المياه يكرت معدب 
كنا حدث لطيقة الماء الساقط سقوطة حرا من 
ى 


drive point — well point 


( well point 


الجفاف drought‏ 
مدة يظل فيا تساقط المطر غير كاقو لهو 
.م افاصيل . 
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اليريخ القهور drowned culvert‏ 
يریخ يكون منسوب سطح المیاه أمامه أعلى 
من فوهة مدشله . 

امسقط الغفمور 


drowned fall = submerged fall 

سقط يكون فيه منسوب الياه اللخلفية أعلى 

من منسوب عتبثته ‏ ) و يتأثر منسوب المياه 
أمامه و تدفقها بمتسومها خلفه . 

التدفق المغمور 

drowned flow = submerged flow 

حالة التدفق حلال منشأة أو فوقها حين يتأثر 

هذا التدقق بالانغمار أو بوجود مياه خلفية . 


نسسة الاتنفمار drowning ratio‏ 
النسبة بين ارتفاح منسوب المياه الحلفية فر ق 
ذروة فتحة الرى» والارتفاع المقابل اسوب 
المياه الأمامية . 

وزان الوحدة الجففة 

dry urlt weight = unit dry weight 

وزن جوامد التربة الى سحتو ما الحجم 
الكلى لوحدة كملتها . 

السئة الجافة dry year‏ 
السنة الى يفل مها التساقط أو التصريف 
النبرى أو الظواهر الأخرى عن مقادير ها 
فى السنة العادية . 


الترعة المزدوجة القرض 

dual-purpose canal 

(1) الترعة المستخدمة فى الرى إلى جانب 

الملاحة ومرافق البلدية واحتياجات 
الصناعة . 


(ب) التر عة الى تؤدى وظيفةالرى ق فصل 
من السنة ووظيفة الصرف فى الفصل 
الآخر . 
القفنوات اكزدوجة الغرض 
dual purpose ditches‏ 
قنو ات صغيرة فى اللحقل تستخدم للرى فى 
أحد الفصول » ولاصرف فى فصل آخر . 
هدار منقار البطة 


هدار ذو جدران رقيقة يشبه مسقطه الأفى 


duckbill weir 


منقار البطة . 

الممطولية ductility‏ 
الخاصة الى تسمح بدرجة عالية من التشكل 
اللدن قبل الانكسار . 

dug well بثر الحفر‎ 


بر يزيد قطرها فى الغالب على قدمين » 
يحرى حفرها باستعمال الآت الخفر اليدوية 
أو مكنات افر 3 
القالاب 
سيارة نقل سريعة ذات عجل منفوخ تفرغ 
شحتتها بقلها إلى الأمام . 
التانة durability‏ 
مقاومة مادة التبطين للعوامل الحويةو الموؤثرات 
الكيميائية أو التأكل . 


dumptor 


تحملية الخشب ‏ ) durability (of timber‏ 
مدى مقاومة الحشب للعوامل الطبيعية الى 
تساعد على إهلاكه . 


معجم الهيدرو لوجيا ۷ 


سير سي 


daty, water القن اللائى عنى الفتحة المقنن المسائى‎ 
duty at outlet = lateral duty 


اد : ater dufv‏ 
الخصة الائية الحسوبة أو المقيسة عند فتمحة الى 8 


#الرى أو عند رأس المسقاة . التشابه الدينامى dynamic similarity‏ 
المقئن المائى الاقتصادى تساوى نسب الكتل والقوى فى الأصل 
duty, economic water‏ ونظائرها فی العو فج 1 
( انظر : economic water qııly‏ ( 
مقنن الحا duty, farm‏ تصريف استمرادر التحرك 
sch‏ 
( انظر : القن الصاف threshold discharge Cê‏ 
مقئن البئى duty of a well‏ الا فى مجرى المياه . 
المتوسط السئوى للمساحة الى تروى من 
البثر 0 .9 
خطاب الضمان الات تحريك الاتربة 
earth moving machinary earnest money = bid guarantee‏ 
bid guarantee : jll )‏ ( الآلات الى ترفع الأترية وتنقلها » أو الى 
نحرك الآترية لتسوية سطح الأرض . 
الثراب earth‏ 
الفعات الصخرى الدقيق . ضغط التراب earth pressure‏ 
الضغط أو القوة الى تؤثر ما التربة فى أى 
السد اللترابى حائط . 
earth dam = embankment dam‏ 
حاجز مياه من الراب أو الطان أو الرمل | المققطع الترابى earthen section‏ 


أو خليط من الرمل والحصى » أو خليط مقطع القئاة الى يشتمل محيطها على المواى! 
من التراب والصخر . الناعمة فى الترية كالغرين والطين . 


£۸ مجمع اللغة العربية ‏ الثاهرة 


النقار الخلفى ease - water‏ 
الطرف اللخلنى لدعامة الحسر > والذى يأخذ 
شكلا يعمل على تبدثة التدفق المنطلق من 

الممرات المتجاورة . 


مقياس السبر بالصدى 
جهاز لتقدير عمق المياه فى مجرى أو بركة يقيس 
المدة بين توليد إشارة الحس وبين عودة 
اا ب أن تسر القاع » ويقوم الهاز 
تلقائيا بتسجيل هذه المدة ونحويلها إلى مق . 


echo soumder 


ااnsة‏ الاقتصادية economic feasibility‏ 
اختبار المشروع للتحقق من زيادة عائده 
المتوقع على تكلفته المقدرة . 


مسافة النقل الاقتصادية 
economic haul distance‏ 
مسافة النقل الى يكون تشغيل آلة نحرياعك 
الأترية فى حدودها أكثر اقتصادا أو أكثر 
فائدة . 
القيمة الاقتصادية لوحدة مياه الرى 
economic Yalue of unit of irrigation water‏ 
قيمة الحصول التاتج باستخدام وحدة مياه 
الرى زمن تمو المحصول . 
المقئن المائى الاقتصادى 
economic water duty‏ 
المقنن الماى اذى يؤدى إلى : 
١‏ أقصى إنتاج محصولى أو أقصى ربح 
صاق لكل وحدة مساحة عندما تكون 
الأرض هي المعيار الحدد . 


؟ ‏ أقصى إنتاج حصو أو أقصى ربح 
صاق لكل وحدة من مياه الرى عندما 

تكون الياه هى العيار المحدد ‏ 
السحب الاقتصادى ( الإدرار الاقتصادى » 
economic yield‏ 
أكير معدل لكية المياه الى عكن ہا 
اصطناعيا من اللحران الحو إلى درجة مجعل 
السحب فوق ذللك غير اقتصادى » وذللك 
دون توقع استنزافه أو تغر الخواص الكيمياثية 

حوشض الادخار 
ecoromizing chamber = thrift basiu‏ 
chamber‏ 
( انظر : thrift basîn chamber‏ ( 


سعة التخزين الحية 
effective capacity — active capacity‏ 


( انظر : 
اكسامية الفعالة 
النسية بین حم المياه الذى يعطيه جسم مساى 


تشبع بالمياه ولحم الكلى لهذا اسم وذلاتك 


فى ظروف هيدرولية معينة . 


( active capacity 


effective porosity 


التساقط المجدى  effective precipitation‏ 
جزء المطر الى ينتفع به فى رى النبات . 

المطر الغعال effective rainfall‏ 
كية المطر الى ينشأ عنها مدد مبرى . ويطلق 
فى جال الرى على ما حتفظ به الآربة من جملة 
التساقط المتاح لإنتاج الحاصيل ٠‏ س 


معجم الهيدرولوجيا ۹ 


ذوبان الثلج الفعال effective snow meli‏ 
ابر ء الذائب من الثلج الذىيصل إل القنوات 
دد ہری . 
سعة التخزين الحية 
active capacity‏ = 
( انظر 
الإجهاد الفغال 


effective stress = effective pressure 
=— intergranular pressure 


متوسط الضغط المنقول من حبيبة فى كتلةي 
من الربة » وهو الذى يؤدى إلى إنجاد 
الاحتكاك الداخلى . 


effective storage 


( active capacity 


efficiency, irrigation 0 كقابية الر‎ 


( انظر 
الفرع warnambool‏ ع effluent‏ 
يطلق على الحرى المتفرع من مجرى رئيسى 
أو من رة » ا يطلق على المخحرى الذى تغذيه 
مياه جوفية . 
النوازن امرن 
elastic state of equilibrimmn‏ 
elastic equilibrium‏ = 
حالة الإجهاد فى داخل كتلة من الربة الى 
تكون فا المقاومة الداخلية للكتلة مستغلة 
5يأكلها . 
مقياس المرفق 
جهاز يقيس معدل التدفق من واقع تفاوت 
الضغط فى الياه ابلارية بين المحانب المقعر 
للمرفق وجانبه المحدب . 


( irrigation efficiency 


elbow meter 


المسجل الكهربائى انزمن 


electric chronograph 
. جهاز يسجل كهربائيا المدد الزمنية المتعاقبة‎ 
electric log السجل الكهرياتى‎ 
ثبت نتائج اختبارات المقاومة الكهرباثية الى‎ 3 
نجمرى عند مختلف الأعماق فى بثر‎ 
طريقة التثاظر الكهربائى‎ 
electrical analogy method 
مثل تدفق الماء الحوق ف طيقات الأرض‎ 
المسامية ؟ مشبها بسريان التيار الكهرباق فى‎ 
موصلاؤات عتلفة 04 وإجراء التجارب على‎ 
ثم استخدام نتائجها‎ ٠ نماذج كهربائية‎ 
ف دراسة الظاهرة الطبيعية‎ 
مقیاس شربطى كهربائى‎ 
electrical tape gauge 
مقياس محتوى على شريط مقسم > پأسفه‎ 
ثقل يتدلى تى مس سطح السائل مؤثرا‎ 
. هذا المس فى تبيطة كهريائية‎ 
electrolytic corrosion تاكل كهربى‎ 
تأكل مصاف البثر أو'غلافها أو بعض أجزاء‎ 
متها بفعل المهد الكهرنى الناثى ء بين‎ 
. المعادن الحتلفة المصنوعة مثبا هله الأجزاء‎ 


elementary surge tank 


=— simple surge tank 

صهريج يقام أقرب ما عكن إلى مدخل العنفة 

( التوربينة ) لمتص تغبرات الضغط المفرطة 
حماية للفق أو لط الأنابيب . 


0 مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة 


مسي[ مر فوع elevated flame‏ 
مسيل يعلو سطح الأرض مرتكزا على دعام 
أو خوازيق . 


بوابة طواریء emergency gate‏ 
بواية تستخدم لإقفال مدحل قناة أو أنبوب 
عند الطوارئ . 

مخلص الطوارىء - مخلص مساعد 

emergency spillway = auxiliary spillway 
جری طبيعى أو مجرى محفور يبعد قليلا عن‎ 
السد » وستعمل ف الفيضانات العالية‎ 
لتصريف الياه الى تزيد على كفاءة تصريف‎ 


3 الحشائش البارز‎ 
emergent Weeds = emergent aquatics 
= emersed aquatics 


حشائش ضارة تكون جلورها تحت سطح 
المياه ٠‏ وينمو نياتها جزئيا بحت الياه 
ويعلو جرثيا فوق سطحها . 

الدهان بالمبنا enamel paint‏ 
طلية لدهان السطوح المعدئية بطبقة ملساء 
تتميز نسبيا بالدوام واللمعان والصلادة . 

التقلص الجانيى end contraction‏ 
التقلص ف مساحة مقطع مياه المتدفقة من 
فوق هدارذى ثلمة سبب ظروف جانيية . 

الطاقة الكلية energy head‏ 
ارتفاع خط اميل الميدرولى عند أى مقطع 


7 مضافا إليه طافة الحركة المناظرة لمتوسط سرعة 

د اليا فى هذا المقطع > وقد تسند الطاقة الكلية 
إلى أى مستوى إسناد أو إلى مستوى مائل 
کستوی قاع مجرى المياه . 


خط الطاقة energy line‏ 
حط عر بارتفاعات الطافة الكلية فى جر 
میاه > ويعلو هذا الخط اليل الحيدرولى بقيمة 
تساوى طاقات الخركة عند كل المقاطع عل 
امتداد الغرى : 


الاءمة الهندسية ( لمشروع رى ) 
engineering feasibility‏ 
صلاحية المشروع من الناحية الفنية » وعلى 
سبيل المثال : 
(أ) كفاية مصدر الياه کا ونوعآ ١‏ 
(ب) ملاءءة موقع السد من الناحية اخيولوجية 
( إذا تضمن المشروع يناء سد ) . 

(ج) توافر المواد لأغراض البناء . 
د ) ملاءمةظروف الثربة لأغراض الزراعة . 


خرائط هندسية engineering maps‏ 
خدرائط المشاريع الهندسية تبن مسحاً دقيقا 
على المستويين الأفقى والرأمى للمعالم الطبيعية 
والأعمال الهندسية وغير ها من البيانات الى 
تعلق موقع المشروع وما جاوره . 


دهليز المدخل 
entrance gallery = access gallery‏ 
١‏ انظر : access gallery‏ ( 


معجم الهيدرولوجيا لمن 


مشحنى التطورق enyelope curve‏ 
التغليف 
( انظر 
المباه آكوسمية الجارية ephemeral stream‏ 
جر ی میاه أو سدزء مله يعتملك تدفقه اعتمادا 
مباشرا على المطر » وبجف مجراه عاما 
ف أوقات معينة . 
الاتزان equilibrium‏ 
يكون المحرى فى حالة اتزان حن تكاد الطاقة 
المناحة بالتصريت والانحدار أن تكون كافية 
لحمل الرسابة » وعندةد لا يتغير شكل التيار 
أو امرى أو احدارها » وهى حالة مثالية 
يتجه المخرى نحو يلوغها . 
مخروط الانخفاض اكوازن 
equilibrium cone of depression‏ 
مخروط التأشر حين تستقر لتيجة الضخ 
ععدل تصريف مطرد 0 


enveloping - shrouding 


( shrouding 


عمق الهبوط المتزن dow¬nبıaبd equilibrium‏ 
الالخفاض الها الثابت لمستوى المياه الحوفية 
الناشىء عن ضخ التصريف من بثر معدل 
مطر د . 

التصريف التوازن للبثر 

equilibrium well discharge 

أقصى معدل لتصريت البثر حفط الحفاض 
لاء الحوق عند مستوى معان . 


القعار الكافىء 
equivalent diameter — sediment diameter‏ 


( sediment diameter : انظر‎ ( 


القطر الكافىء لحبيبات الرمل 
equivalent sand grain diameter‏ 
قطر حبيبات الرمل الى إذا بطن .ها السطح 
الداخلى لأنبوب ما يكون لها نفس قيمة معاء 
الاحتكاك فى الأنبوب 


التحات erosion‏ 
تأكل سطوح الأراضى أو المنشآت بفعل المياه 
الحارية أو أنهار الحليد أوالرياح أو الأمواج . 


المفيض 
ما يسيل فيه الماء الفائض لتخليص ألثر عة رر 
مياهها الزائدة » فإدا أنثشىء فى ماية التر عة 
سمى ر( عفيض الاي tail escape—outf ll‏ > 


قدرة السروب escaping power‏ 
النسبة المئوية بين التدفق النهرى عند ماية 
حبس من الترعة وبينه عند بداية هذا الحبس - 
وهى نمثل كمية المياه الى لم تستعمل قى 
الحبس الل کور والی ينبغى أخذها فى الاعتبار 
عند تصميم مقطع الترعة حلفه . 

الجرف escarpment‏ 
السلسلة المتصلة تقريبا من الصخور الشاهقة 
المنحدرة » أو المتحدرات اللحادة الى تأحق 
اتجاها عاما واحدا » والى حدما الحات 
أو التصدع . 


escape 


المقايسة estimate‏ 
بيان التكلفة المقدرة لعمل مقارح . 
estuary‏ 


المصب الخليجى 
مجرى يلتى فيه مد البحر بماء الهر » ويطلق 
المصطلح بوصف خاص على ذراع البحر 
الممتدة حن النهاية الدنيا للهر . 


البخر evaporation‏ 
١‏ عملية تحول المياه من حالة السيولة أو 
التتجمد إلى الخالة الغازية . 


؟ - ناتج التبخر . 
متوسط النبخر السلوق 


evaporation, mean annual 


(mean annual evaporation : انظر‎ ( 
معوقات البخر‎ 
evaporation retardant = evaporation 


retarders 
(أ) مواد ذاث فاعلية سطحية غير قابلة‎ 
لاذوبان فى الطبقات الى حا »> تكون‎ 
حاجزا غشائيا رقيقاً فوق سطوح المياه‎ 
. لتقايل الضائع بالبخر من مياه الخزانات‎ 
ويطلق المصطلح على كل من لمواد‎ 
المستعملة » وال حاجز الغشاق الناتج عن‎ 
. انتشارها‎ 


(ب) الوسائل أو الاحتياطات المطبقة لتقليل 
التبخر من سطوح المياه » قصدات 
الرياح والتظليل وغيرهها . 


١ 


الشاهرة 


حوض التبخر 
evaporation tank =: ovaporation pan‏ 
حوض التجارب االى يستخدم فى محديد 
التبخر من سطح المياه نحت ظروف جوية 
ونيائية مقيسة أو هر صو دة ٠.‏ 


مجمل التبخر والنتح - الاستهلاك المطلق 
للمياه 

evapotranspiration 

== consumptive water use 

( consumptive water use : انظر‎ ( 

الحفارة 
مكلة مزودة تمحرك حفر الأرض . 

درجة اميل علد المخرج exit gradient‏ 

درجة الميل الفميدرولى الخطوط السياب المياه 


اللحارجة عند مباية فرش واق غير منفك . 


اللحمل المتحرك expansion bearing‏ 
كر مى دول يسمح بتسحر لك امسر طولياً 
وزاويًا معا . 

فاصل التميد expansion-joint‏ 
فاصل يترك بين نقطتين ثابتتين فى الأجزاء 
المعرضة للجو » سي بالمدد والتقلص 
فق الانجاه الطولى عند حدوث تغرات ف 
درجات الخرارة » وليسمح بالتحرك رأسيا 
عند تفاوت غير متوقع فى هبوط المنشأ . 

المتفجر 
مركب کیمیای ينجم 
يودى إلى الانفجار . 


excavator 


explosive 


من احتراقه ضغطل عال 


معجم الهيدرو لوجيا 


oY 


ا س 


التجفبف exsiccation‏ 
تغير ف منطقة يودى إلى نقص فى الرطوية 
دوت أن يصاحب ذلك نقص فى ية المطر ¢ 

ومن أمثلة ذلك جفيف مستنقع فى المنطقة . 


الضغط الهيدرولى الخارجى 
external hydraulic pressure‏ 
الضغط الذىينشاً حلف تكسية أوخلف الأجز اء 


جدار الدعم face wall = breast wall‏ 
( انظر 
عامل الآمان factor of safety‏ 
عامل يضاف إلى التصمم ضمانا لاستقرار 
العا وعدم انهياره ابيارا مفاجئا . 


( breast wall 


السقوط fall = drop‏ 
الفرق بين منسوب الطاقة الكلية أمام المسقط 
اسقط 


fall structure = drop structure 
منشاً يصمم لتخفیض سطح المياه فى قناة لال‎ 
مسافة قصيرة » ولتبديد الطاقة الزائدة المنطاقة‎ 
5 1 دون خطر‎ 
سرعة السقوط الانتهائية‎ 
fal velocity = terminal velocity 
(terminal velocity (انظر‎ 


مقئن الحقل د القئن الصاق 
farm duty = net duty‏ 


(net duty (انظر‎ 


الساندة للعراب ف منشاً هيدرو نتيجة لكر ۽ 

الماء الحو ف الأرض الطبيعية غير المز و د د 
عمجار تعمل على صرف المياه صرفا سحو ؟ ے 
أو تقوب تذريف . 


الفيضان غير اتوفم 40004 01389:7 #2 سيوس - 
فيضات يقوق الفيضان التصميمى . 
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الضائع ف الزرعة losses‏ 3-111 1 
كية الياه الفقودة فى المزرعة سيب مسر 
التوزيع وضعف التشغيل والتبخر و التمخذال 
فى التربة نتيجة الإسراف فى الرى . 

اليشوع الصدعى 

fault spring = fissre spring 

ينبوع تغلية من مياه جوفية حميقة ‏ ساتحدة 

عادة ومشبعة بالمعادن ومتصلة بصدع حورت 
شديد الاتساع . 

هدار الفيوم canal weir‏ 233335 13 
نوع من المساقط الرئيسية المستخدمة گے 
محافظة الفيوم » وهو ذو عتبة عرضا تصت 
مثراء وله جدار رأمى فى الأمام و_ماثكل 
بنسبة ل : ١‏ فى الحلف © ويغطى قرا شه 
الخلى بطيقة من الاجر لوقايته . 

معالم المشروع features of a project‏ 
مكونات المشروع الأساسية كالسدود و الع 
والمصارف وعطات توليد القوة وعدطات 
الضخ مع تقدير تكاليف المشرو ع وفواگكده - 
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feeder canal = link canal تر عة الو صلة‎ 
( link canal : انر‎ ) 


fender الصد‎ 

غطاء واق ثبت فى جدران اويس 

أو فى' السفن لحماية الحدران أو السفن من 
تئج الاصطدام بالحدار . 


الرأس الطارد 
رأس يصد تيار قدفق المياه و بمنع التحات . 
الخرسانة المسلحة 
ferro-concrete = reinforced concrete‏ 


( reinforced concrete : انظر‎ ( 


الرى التسميدى 
الرى بالرش مع إضافة محاليل الأسمدة 
الكيميائية لياه الرى . 


الخصب fertility‏ 
قدرة الار بة على مساعدة النيات فى موه ولوار 
الذلاء بالنسبفب والمقادير المطلوية 5 


fending groyne 


ferti-irrigation 


fertilizer applicator 


موزع السماد 
نبيطة تحتوی على إناء يه علول السماد 
الكيمياق توصل بالخط الرئيسى لأثابيب 
للرى بالرش أوالتنقيط لإضافة محلول السماد 
إلى مياه الرى . 


السعة الحقلة field capacity‏ 
كنية المياه المحتجزة فى الترية بعد النخاص 
بالصرف من مياه اللدذب الأرضى الزائدة 
ويعد أن يقل معدل حركة الماء إلى أسفل 
يصورة محسوسة . 


موضع التصريف الحقلى 


82614 delivery point 
مو ضع تصريف مياه الرىمنمروىإل الحقل.‎ 
field ditches الساقى الحقلية‎ 
قنوات . ضحلة ذات ميول جانبية بسيطة‎ 
. لتستطيع المكنات الزراعية عبورها‎ 
انابيب الصرف الحقلى‎ 
field drain pipes ع‎ land pipes - subsoil 
pipes 
نابيب قصيرة منالطين الحروق أو الخرسائة‎ 
. أو غيرهما » قستخدم فى الصرف المغطى‎ 
fillet مقطع الاتكاء‎ 
زيادة سمك السد العقدى عند كتبى العقد‎ 
. وبالقرب مهما أو عند قاعدة الكابول‎ 
Alling culverts برابخ الملء‎ 
برابخ ذات فتحتين إحداهما فى الحانب الأمای‎ 
لبوابة الحويس العليا والأخرى فى حوض‎ 
الهويس للمساعدة على ملء الحوض أثناء‎ 
. تشغيل المويس‎ 
film pressure ضغط الغشاء‎ 
الفرق بين التوتر السطحى للمياه المغطاة عادة‎ 
1 . غشائية » والمياه غير المغطاة‎ 
filter المرشح‎ 
طيقة أو أكثر من مادة مسامية تنظ على الوجه‎ 
الذى نع تحرك جزيثات الثرية بتأشر المياه‎ 
. الخارية‎ 
financial feasibility اإلاءمة امالبة‎ 
اختبار المشروح للتحقق من تعويض عائده‎ 
. تكلفته المقدرة‎ 


معجم الهيدرد لوجيا مه 


لطوب الحرارى 


firebricks = refractory bricks 
طوب من مادة تصمد لدرجات اللرارة‎ 
. للعالية‎ 
) دء الذبول الداتم ( للئبات‎ 
first permanent wilting point 
. الد الأعلى لمدى اللبول‎ 
fish ladder سلم السمك‎ 
طريق مخصص للسملك دشت على سلسلة‎ 
من الأحواض » ينتقل فا السملك من حوض‎ 
لآلحر إما من حلال ثقوب معدة فى الحدران‎ 
وإما يالوثوب‎ ٠» الفاصلة بين الأحواض‎ 
من فوق الحدران‎ 
fissility (of timber) نفلاقية الخشب‎ 
مدى طواعية اللحشب للانشطار قى انجاه‎ 
. أليافه يتأثير قوة الشد العمودية على ذلك الانجاه‎ 
fixed bearing لحمل الثابت‎ 
كرمى تحميل يسمح بتحريك الخسر حركة‎ 
. زاوية طفيفة » ولا يسمح بتحركه طوليا‎ 
fixed bridge لجسر الثابت‎ 
1 الحسر لاذى لا يتحرك بالدوران أو الرفعم‎ 


لهذار الصمت ثابت الذروة 
fixed erest weir — blind weir‏ 


يطلق على المدار المصمت إذا لم يكن مزودا 
ببوابات فوق عتبته . 
البوابات ثابتة اكفاصل 
fixed hinged gates‏ 
البوابات المفصلية الى تظل مفصلاتبا ثابتة 
ق موضعها 


نظام التوزيع والتوقيت الثابت 
fixed system '‏ 


أسلوب لتحقيق عدالة توزيع الياه بين 
الشركاء ف فتحة رى . ويقضى عصول 
الشريلك على الياه لمدة محعدودة على حسب 
مساحة ملكيته » وعلى ذلك محل دورة كل 
فرد مرة فى الأسبوع فى نفس اليوم ونفس 


الوقت . ونحسب الدورات محيث تكمل 
فى مجموعها أسبوعا . 
احدات معلمة flagged actions‏ 


الأعمال الإدارية والتنفيذية الرئيسية الى 
ينبغى إجراؤها أثناء السنة » كالتعاقد على 
إنشاء عمل كير أو لجاز عمل هام » 
أو البدء بى رى جزء من أرض المشروع 
تميز بوضع أعلام صغيرة علها فى البر تامج 
المفصل مع ذكر تاريخها بالأيام والشهور . 


بوابة مر قدّة flap gate — flap door‏ 
بواية تركب عند هاية كل أنبوبة من أنابيب 
الطرد بمحطات الضخ » وتظل مفتوحة 
بدفع الماء فى اتجاه الطرد » وترتد عند وقف 
الضخة لنم عودة الماء من حوض الطرد 
إلى الأنبوبة . 

عارضة تعلية الذروة 

flash board = stop plank 

لوح سميلك يرتكز على شق طول فوق 
ذروة السد أو القئطرة أو المفيض التحكم 
فى منسوب الياه » ويثبت غالبا ق وضع 
أفق بعوارض أو دعامات عند طرقيه . 
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الفيضان الخاطّف flash flood‏ 
فيضان قصر المدة فجاق الارتفاع تصحبه 
طفرة عالية ىف «عدل التدفق وغد ث عادة 
ثليجة مطر شديد قوق منطقة صغيرة . 
المچرى الومغى 
عرى تتجمع فيه مياه المتحدرات الحادة 
بسر عة ف «ستعجمع أمطار 3 فتعلو فيه 
ذروات الفيضان عقب هطول المطر مباشرة 
كنا تتحسر عنه المياه بسر عة التجمع لفسها . 
مرون الفتحة flexibility of outlet‏ 
النسبة بين معدل تغير التصريف من فتمحة 
الرى ومعدل تغير التصريف فى مجرى 


flashing stream 


التطلية . 
الثر ش الواقى الل كامىي 
flexible apron = talus‏ 
( اثظر talus‏ ( 


امثبت الجزئى التصريف 
flexible module = semi - module ,‏ 
( انظر : semi - module‏ ( 


لسلة اهوسة 
flight of locks = lock flight‏ 
١‏ انظر : lock Jlight‏ ( 
مقيادى العائمة float gauge‏ 
كتلة من الشب أو الفان أو من الزنك 
الحوف والنحاس تطفو على سطح السائل 
فتسجل منسوبه أمام مسطرة قياس . 


الفياس بالعائمة float gauging‏ 
قياس سرعة المياه ياستخدام العامة المثقلة . 


القاهرة 


ماخذ عائم - ماخذ متنقل 
floating mtake = movable intake‏ 


( movable intake انظر‎ ( 
الحشائش الطافية‎ 
floating weeds = floating aquatics 


=— surface aquatics 

حشائش طافية فوق الياه » حرة الحركة 

لعدم رسوحها فى الربة » أو حشائش ذات 

جذور راسخة فى جوانب القنوات وقيعانها » 
ويكون طفوها على مساحة ثابتة . 


الفيضان flood‏ 
ارتفاع نسبى واضح ف منسوب الهر عن 
مقداره المعتاد . يطلق المصطلح ايضا على 


ما قد ينجم عن هذا الارتفاع من إغراق 
للأراضى المنخفضة كا يطلق على أى تجمع 
ماق يرتفع منسوبه ويترايد حجمه ويطغى 
على أرص ليس مألوفا أن تغمر على هذا 
النحى , 1 


الحد من الفيضان flood abatement‏ 
الاحتياطات الى تخل خارج ار ى اما 


لتخفيف ذروة الفيضان . 


امتصاص الفيضان flood absorption‏ 
اد من ارتتماع الفيضان بتحويل جرء من 
المياه إلى خزان أو مجرى أو واد أو محيرة . 


محور الفيضان 
الانجاه العام لتدفق تيار الفيضان . 


flood axis 


ممجم الهيدرولوجيا ۷ه 
م ل ل 


الفيضان العريض الذروة 


flood, broad - crested 


( broad-crested flood انظر‎ ( 
flood, catastrophic الفيضان المدمر‎ 
( catastrophic flood : رظغil‎ ) 
flood control] التحكم فى الفيضان‎ 


التدابير الى تتخد لضمان الوقاية من الفيضان . 


خران الوقاية من الفيضان 
flood - control reservoir =— single-purpose‏ 
flood control reservoir‏ 


الحزان المنشأ على أساس أن يكون تشغيله 
مقصوراً على التخزين الموقت لياه الفيضان 
الى تطلق عجرد أن قسمح ظروف امغر ى 
يذللك . 
التخزين للوقاية flood control storage‏ 
السعة المراعاة فى الخران لاستيعاب مياه 
الفيضان واحتجازها كليا أو جزثيا . 
ذروة الفيضان 
flood crest = flood peak = flood summit‏ 
أعلى منسوب تبلخه مياه الفيضان . 
خسائر الفيضان 
flood damage — flood losses‏ 
ما حدثه الفيضان من إتلاف جزئی أو كلى 
للمنشات والخاصيل » وما بارتب عليه من 
إضرار بصحة الإنسان والحيوان . 
الفيضان التصميمى flood, design‏ 
) انظر design flood‏ ( 


الفيضان غر المتوقع flood, exkraordin3ry‏ 


( extraordinary flood انظر‎ ( 
flood, flash الفيضان اللخاطف‎ 

(flask flood اقطر‎ ( 
flood frequency تردد الفيضان‎ 


متوسط عدد المرات العمل اقثرالها بفيضان 
محدد المقدار على مدى حقبة عن الستين . 


الرى بالغهر 
يقة رى يغطى فا سطح الأرض میاه 
ذات عمق كبر ء وتترك المياه فوق الأرض 
مدة طويلة فيؤول أكثرها إلى داحل الثرية 
بالتشرب » ويفرع سطح الأرض من المياه 
المتيقية لتصبح الأرض معدة لزراعة الحاصيل 
بعد ذلك . والخمرة الواحدة تكى فى العادة 
لإتهام”نمى العاصيل . 


flood irrigation 


الطور البرى للفيضان 
flood, land phase of‏ 
( انظر land phase of flood‏ ( 
علامة الفيضان 
flood mark = high watermark‏ 
الأثر الذى يتركه الغرين عند أعلى منسوب 
38 تصل إليه المياه ف حلال فيضان أو _مد . 
مالياس الفيضان flood meter‏ 
جهاز لقياس ارتفاع الفيضان . 
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السهل القابل الانغمار flood plain‏ 
جزء من وادى الممر يتاخم مجراه » ويغرقه 
الفيضان العالى . 

تمع الفيضان flood routing‏ 
() للتحديد المتتالى لتوقيت و صول موجة 
الفيضان وشكلها عند المواقع المتتابعة على 
طول المخرى . 
( ب) الطريقة الى بمكن ہا محديك الرسم 
المياهى ( المدروجراف ) لأى نقطة على 
الحرى من واقع رمم مياهى معروف لنقطة 
تقح قبلها . 

flood series سلسلة الفيضانات‎ 

قائمة بأحداث للفيضان ى خلال مدة معينة » 

مرتبة فى للعادة حسب مقاديره 


الفيضان حاد الثروة es3إc-sharp flood,‏ 


) sharp-crested flood انظر‎ ( 
flood, sheet الفيضان الصفائحي‎ 
( sheet flood انظر‎ ( 


حوض تخزبن الفيضان 
flood storage basin‏ 
حوص أو زان مخترن جز ءا من مياه الفيضان 
٠‏ ليحجزها حى ينحسر الفيضات فيعاد إطلاقها 


إلى اهر . 
حجم الفيضان flood volume‏ 


موقم معين فى خلال مدة للفيضان . 


الإنذار بخطر الفيضان flood warning‏ 
إشعار للتحذير من احتمال حدوث فيضان 
أعلى منسويا أو تصريفا من حدود معيئة » 
ويجىء من حطات رصد أمامية إلى مواقع 
خلفية حتى تتمكن الأخيرة من ااذ 
الاحتياطات الوقائية لتفادى اللسائر فى 

#ك[الارواح والمتلكات أو تقليلها . 


مسرب الفيضان flood way‏ 
قئاة طبيعية أو صتاعية لتصريف میاه الفيضان. 
الفرش floor‏ 


البلاطة البنية الى تقام علها الدعامات 
ويكون سطحها العلوى فى القناطر مرتكرا 
للبوابات . 

الحصة الدنيا floor allocation‏ 
الحد الأدق المقدر لنصيب الغرض الواحد 
من كلفة مشروع متعدد الأغراض . 

الانحدار الحرج flotation gradient‏ 
الاحدار الميدرولى الذى يصاحب تفكلك 
فى جزيئات التربة » فتكونعرضة للانجراف. 

الندفق flow‏ 
تيار من الماء أو حركة المياه والغرين والرمل 
.. الخ »> أو التصريف أو جملة ما يحمله 
مجرى الياه . 

الرى بالجاذبية ( الرئ بالراحة ) 

flow irrigation = gravity irrigation 

نظام الرى لأذى يكون فيه مصد, لياه فى 
مستوى أعلى من مستوى الأرض المزروعة . 


معجم الهيدرولوجيا o۹‏ 


التدفق الانسساتى 
( انظر 
خط الانسياب 
المسار الذى تتيعه جزيئة المياه فى اثناء تسرما 
فى الأرض تحت ظروف الانسياب الطب . 
أعلى تصريف عادی 


flow, maximum normal 
( maximum normal flow :  رظنأ‎ ) 


شبكة الانسباب 
القثيل البياق تطوط الانسياب وخطوط 


flow, Iaminar 
( laminar رمال‎ 


flow line 


flow- net 


. تساوى الهد‎ 
flow- nozzle meter مقياس البوق‎ 
. خلال البوق‎ 
flow, sinuous التدفق الدوامى‎ 
(turbulent flow انظر‎ ( 
flow, steady التدفق المطرد‎ 
( steady flow انظر‎ ( 
flow, stream line التدفق الانسيابى‎ 
( laminar flow انظر‎ ( 
flow, uniform التدفق المنتظم‎ 
( uniform jiow :  رظنا‎ ( 
flowing well البئر الدافقة‎ 


بثر يسيل ماؤها على“ سطح الأرض دون 
الاستعانة بوسيلة رفم 


ترادح المستوى الجوق 
gluctuation of water table‏ 
 phreatic fluctuation‏ ع 


( انظر phreatic fluctuation‏ ( 
مسیل صناعی flume‏ 
مجرى مياه صناعى يرتكز على دعام مستقلة 
لحمل الياه فوق المدخفضات أؤ فوق أرضص 
وعرة أو حين لا يكون تقل المياه بالوسائل 
العادية عمليا أو اقتصاديا . 
منشآت المسيل structures‏ ال 
(1) منشأ هيدرولى كجسر أو مسقط أو 
بدّالة ببق ف جری أو اة ویکوت 
مقطع المياه فيه متقبضا » ويستخدم 
ف قياس تصريف المحرى . 
( ب) منشأ هیدرولی يكون عرضه أو مقطم 
اليه فيهه متقبضا » ويستخدم 
ف قياس تصريف الحرى . 
(ج) قناة صناعية لإجراء التجارب على 
ماذج المنشآت الحيدروئية . 
مسيل متنقل 
( انظر 
الر ی بالسريان الصفائحي  irrigation‏ مسي 
طريقة رى تسرى فها الياه فوق سطعح 
الأرض فى شكل صفحة ذات عمق قليل > 
ويكون تقدمها بطيئا فترشح فىداخل الثربة > 
وق للعادة تكنى الرية الواحدة لو الحصول . 
الكسح Hluıshing‏ 
استخدام تيار شديد من الياه فى إزالة الموات 
المعرسية > 


flume, portable 
( portable flume 
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نظام التوزيع المتتايع  follow-on system‏ 
أسلوب لتوزيع المياه بين الشركاء مساب 
دورة كل شريك على أساس عدد الساعات 
الحددة لاستخدام التصريف اللازم لوحدة 
المساحة » وحن يتتبى أحد الشركاء من 
الرى على هذا الأساس » يعقبه التالى فى 
جدول التوزيع . 

رصيف الجسر footway = sidewalk‏ 
الحزء الشخنصص للمشاة من أرضية الحسر . 

forecasts = predictions التنؤات‎ 
: انظر‎ ( 

قوة السحب الحرجة 


force, critical tractive 


( predictions 


( critical tractive force .  رظنا‎ ) 
force, tractive قوة السحب‎ 

( tractive force انظر‎ ( 
foreshore وجه الشاطىء‎ 


جزء الضفة أو الشاطيء القريب من الياه 
واللى ينحدر تدر جا نحوها ؛ فتغمره الأمواج 
العالية وتنحسر عئه المخفضة . 


التض یق forging‏ 
تشكيل المعدن وهو ساحن باستعمال المطرقة 
أو المكبس . 

foundation gallery دهليز الآساس‎ 


دهليز لصرف المياه التى تتخال الوجهة 
الأمامية للسد أو الى تتسرب من أساساته › 
وق هذا الدهليز تعمل عادة ثقوب الحقن 
لإنشاء الستارة الأساسية للسد . 


أنفاق الأساس foundation tunnels‏ 
أنفاق حفر فى الصخر تحت قاعدة السد 
لأغراض القن » بالإضافة إلى استخدامها 
فى قياس نحركات الأساسات ثتيجة التغراث 
فى أحمال مياه النزان أو أحمال الأساس أو 
نتيجة الهزات الرلزالية . 
الس الهيكتئى framed dam‏ 
حاجز ينشاً غالبا من الدشب أو الفولاذ » 
يشكل محيث تكون له واجهة تقابل الياه 
مدعومة بقواتم انضغاط . 


الدوامة الحرة free eddy‏ 
دوامة حرة التحرك لايعوق انطلاقها عائق . 


free fall — complete fall السقط الحر‎ 

مسقط يكون فيه منسوب الياه الللفية 

أوطأ من منسوب عتبته » ولا يتأثر فيه 
التدفق عنسوب الخلف . 


التدفق الجر free flow ١‏ 
حالة التدفق خلال منشأة أو قوقها حن لا 
يتأثر التدفق بالانغمار أو بوجود مياه خلفية : 
نفق حر الندفق 
free flow tmmel — free level tunnel‏ 
تفق يتدفق فيه الماء حرا دون ضغط , 


الانفاق حرة التدفق free-flow tunnels‏ 
أنفاق يتدؤق ألاء ف جزء من مقطعها » 
فتكون ظروف التدفق فبا شيبة بالمحارى 


المكشوفة . 
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آلياه الحوفية الحرة 


free ground water — phreatic water 


( انظر 


( phreatie water 


الهدار الحر 
free weir = clear overfow weir‏ 
free oyverfall weir‏ = 


هدار غير مغمور لا يتأثر التصريف فوقه 
عكنسوب الياه فى الحاف . 
الخلوص ر فى المجزى » 


freeboard = total freeboard 
الفرق بين حط التصريف الكامل وقمة‎ 


. الضفة أو اللشأ‎ 
مناوبات الرى‎ 
frequency of irrigation = irrigation 
imtervals 


عدد إالآيام المنقضية بين بدء إمداد 


حقل عياه الرى 
التالية . 


وبدء إمداده بالرية 


frost الصقيع‎ 

(أ) ترسب جليدى ف صورة ريشية رقيقة 

فى شكل بلورى ٠»‏ ويكون ذلك 

فوق أجسام أرضية تقل حرارتها عن 
درجة التجمد . 

(ب) حدوث درجات حرارة تقل عن 
درجة التجمد . 


رقم » فرود “2 


Froude mumbvx 
رقم لا بعدى عثل النسبة بين تأثرى القصور‎ 
الداتى والحاذبية الأر ضية فى المائم » وينسب‎ 

إلى العام ۵ فرود» . 
انعطاف كامل 
) انظر 0 


معامل التصريف الكامل 


full meander = meander 


( nıeander 


full supply factor 
حارج قسمة المساحة المقدر ربا شلال مدة‎ 
الأساس ر أو الحصول ) عل التصرييف‎ 
. الكامل عند رآس الترعة‎ 
خط التصريف الكامل‎ 
fall supply liae = maximum flow line 


( انظر 


حوض مياه جوفية تام التطوير 
fully developed water basin‏ 


( maximum flow line 


حوض مياه جوفية يتساوى الماء المرفوع 
مله مع الماء الوارد إليه أو يزيد عليه » وى 
العالة الأخير ة قد محتاج إلى إمداده ياه 
إصافية لحفظ توازنه . 


البثر الكاملة 
fully penctrating well = perfect well‏ 
بثر تنغذى من مياه جوفية » ونمتد عقا حتى 
قاع الطبقة اللخاملة هذه المياه ونشأ نالة 
سمح للمياه بدخول البثر من سملك الطبقة 
المشبعة كلها . 
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ری الخطوط furrow irrigation‏ 
ری الأرض يتدفق المیاه ی حطوط ( أخاديد » 
قليلة العمق تشق بالآلات الزراعية . 

المراوى الحقلية 
قنوات تشق بالاآلات الزراعية بين صفوف 
النيات . 


furrows 


اثايبب سيفونية 


اللحام بالصهر 


furrow tubes ع‎ spiles 
( spiles انظر‎ ( 

fusion welding 
علية وصل قطعتين معدنيتين بطريق صبر‎ 
. سطحهما‎ 


6 


حشايا الاحجان ( الجابيونات ) هاطع 
صناديق من السللك الشيكى 5 بالأحجار 
وتوضع ف" صفوف على ميول الألبار أو 
احارى المائية الكبيرة لوقايتها من الاحر 
و تستعخدم ملطما للأمواج : 
الدهليز 
فتحة أو ممر فى منشأ > وتارك فيه بعد 
إنجازه ؛ وقد يكون انجاه الدهليز عرضيا 
أو طوليا وقد يكون' أفقيا أو متحدرا 3 
مجموعة الآبار الشتركة 
gang of wells = battery of wells‏ 
عدد من: الاباره يستخرج ماؤها عضخة 
واحدة . 
اليثر الدافقة بثاثير الغاز 
gas- lift flowing well‏ 
بكر تتغذى من مياه جوفية يكون ضغطها 
وز الميدروستااق غير كاف لرفعها قوق سطح 
الأرض ¢ ولكن اختلاطها بغاز طبیعی 
جعلها تتدفق على السطح . 


gallery 


مخلص ذو آبواب = مخلص محكوم 


gated spillway = controlled spillway 


( controlled spillway : انظر‎ ( 
gate seal حابك الباب‎ 


مادة أو نبيطة توضع على جانى البوابة 
أو أسفلها لنم تسرب المياه » كما توضع 
أعلاها فى حالة البوابة المغمورة . 

مقياس ( النسوب ) gauge = gage‏ 
١‏ -جهاز أو مقياس مدرج أو أى نبيطة 
أخرى لرصد منسوب الياه فى المحرى أو 
۲ - الملسوب االذى يسجله المقياس . 


gauge datum هسوب الإسناد‎ 

ارتفاع صقر المقياس فوق منسوب مقارنة 

gauge, float مقياس العائمة‎ 
( Jîoat gauge : انظر‎ ( 
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) اكقياس الآاسلى ( الخطاف او امستقيم‎ 
gaage, hook and point 
( hook and point 80126 : انظر‎ ) 
بثر المناسيب‎ 
gauge well = float well — stilling well 
= recorder well 


بثر صناعية مغلقة فى جوانما وقاعها » يركب 
ہا جهاز لقياس المناسيب ٠‏ تتصل عياه 
البر والترعة عن طريق .مدخل أو أكثر 
والغرض مها [خماد أمواج ا رى عا يسح 
لمنسوب الياه فى البثر بالارتفاع أو الطبوط 
تمشيا مع التغيرات الفعالة فى مناسيب الهر 


أو الئرعة . 
القياس بالعائمة gauging, float‏ 
( انظر : Jloat gauging‏ ( 
محطة التياس gauging station‏ 


موقع مختار على مجرى الياه جهز يالمعدات 
اللازمة لإعطاء البيانات الأساسية الى يبى 
علا التسجيل المتتظم للتصريف . 


الكيمياء الآرضية geochemistry‏ 
يبحث فى التركيب الكيميائى للقشرة 
الارضية . 
الهيدرولوجيا الجوفية 


geohydrology — groumd water hydrology 
فرع الميدرولوجيا لالى يبحث فى الياه‎ 
الحوفية من نواحى حدو ما وحركنها وتغليها‎ 
ونرحها کا يبحث فى خواص الصخور‎ 
الى تتحكم فى حركة المياه الدوفية وتخزياها‎ 
. وطرق فحص هذه الياه واستخدامها‎ 


التشابه الشكلى geometric similarity‏ 
ر تساوى النسب بين كل الأبعاد الطولية فى 
الأصل ونظائرها فى العُوذج . 
الفيزيقا الارضية ( جيوفيزيقا ) 
geophysics‏ 
علم يبحث فى اللحواص الفيزيقية القشرة 
الأرضية من ناحية بنالها واركيها وتطورها . 


الينبوع الحار geyser‏ 
ينبوع ينفجر مله مود ساحن من الیاه 


أو الطءن أو" مزيج مهما . 


رم 
جسر تحمل سطحه على عوارض من الحرسائة 


المسلحة » أو عوارض من الصلب ذات 


girder bridge 


ألواح شبكية . 
الثلحة glacier‏ 


حقل أو يجمع جليدى يتكون فى منطقة يفوق 
فسا معدل تساقط الثلج معدل ذوباته » 
وتتحرك المثلجة بطيئا فوق منحدر جبل 
أو فوق واد » وتنتشر فى منطقة شاسعة . 
الطوب الزجاحى glazed bricks‏ 
طوب معالج له سطح أملس صلد لامع 


کالزجاج . 

امضيق أد العثق gorge‏ 
الأخدود الصغير أو الممر الضيق بين الخحبال”. 

grade line خط التحدر‎ 


هو الط الحدد عادة يأو تاد تحدر ليدل على 
الأرض لإعدادها للرى . 
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خط اليل الهيدرولى 
grade line, hydraulic‏ 
( انظر : hydraulic grade Jine‏ ( 
وتد التحدر 
وتد يدق فى الأرض ليدل على منسوب تحدر 


grade stake 


5  لایعبم‎ 


مسطح مدرج graded terrace‏ 
مسطح ذو درج ثايت اليل أو متغيره فى 
انجاهه الطولى . 


وا۱ امم 


- 6 
آلة دات شفرة عريضة ممكن إمالها لتفريع 
الثراب على الحانبين » كا عكن رقع الشفرة 
درجة اليل الهيدرولى 
gradient, hydraalic‏ 
( انطر hydraulic gradient‏ ( 
التسوية 


grader 


grading — levelling 
( levelîıg : انظر‎ ) 
مياه الجاذبية الارضية ب الياه الحرة‎ 
gravitational water = free wafer 
المياه المنصرفة من حلال التربة بتأشر الماذبية‎ 
. الأرضية‎ 
مياه الجاذبية‎ 
gravitational water = Vadose water 
المياه الزائدة على مياه الأمتز از ومباه الالتصاق‎ 
. والى تنسرب نحو الياه الحوفية‎ 


السد الثقلى العقدى  gravity arch da‏ 
السد للثقلى هو لادی يكون مسقطه فى كامل 


طو له منحنيا فى الأمام بدرجة كافية » وف 
هذه الالة يتكفل التأثر العقدى بجزء من 
الحمل المرتكز على السد . 


السد الثقلى 
solid gravity dam‏ عد gravity dam‏ 
السد البنائى المصمت الذى يتكفل وزنه 
عقاو مة الحملى الو اقم عليه . 
اإهدار الثفتى 
gravity weir = masonry weir‏ 
هدار هن الحجر أو الطوب أو اللحرسانة 
يكون میاه قاطعا لامياه ويعتمد ثباته على 
وزله . 


مخطط شبكى 


grid chart = rectilinear chart 


( انظر : rectilinear char:‏ ( 
شميكة الصرف الشبيهة بالمشواة 


gridiron drainage system 

شبكة صرف تصب فما المصارف اللقلية 

المتوازية فى المصرف الفرعى أو الرئيسى 
من جانب واحد فقط . 


الرقعة الكلبة (لمشروع رى ) هدمة كوهاع 
الحد الأقصى لساحة الأراضى المقرر تغذيتها 
سس شبكة المشروع أو المصدر الائ أو 


الترعة . 

السعة الكلية للخر ان 

gross capacity = total reservoir capacity 
( tatal reservoir capacity : انظر‎ ( 
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الرقعة التحكم فيها 


gross commanded area 


جزء المساحة الكلية القابل للرى بالراحة . 
المقئن المائى الإجمالى 


gross duty — diversion duty 
الحصة الاثية المققدرة أو المقيسة عند مصلر‎ 
. تفرع موارد_الرى‎ 
gross irrigable area J4 الر قية القايلة للر‎ 
المساحة الكلية للمشروع مطروحا ما ما‎ 
يستبعا. لعدم صلاحه بسبب طبيعة تربته أو‎ 
بسبب الارتفاع الشديد الذى لجعل ريه بالرفع‎ 
5 عر اقتصادى‎ 
دومج‎ ا٤‎ ۸۲١١ الرقعة الكلية للرى بالرفع‎ 
ابخرء من المساحة القابلة للرى الذى يتعذر ريه‎ 
السعة ااكلية للخزان‎ 


gross reservoir capacity — total reservoir 
capacity 


) انظر : total reservoir capacÎfy‏ ( 
صفيع الأرض ground frost‏ 
مياه متجمدة على أوراق الثبات » وهو 

ضار مما . 
المياه الجوفية 


groumd water =: underground water 
= subterranean water 


المياه الى توجد فى منطقة التشبع والى تغذی 
الأبار والعيون والقنوات . 


شربان ماثى جوفى  water arery‏ تسدمع 
تكوين أتبوق من مادة نفوذ مشبعة مياه واقعة 
تحت ضغط أرتوازى ومغلفة بمادة أقل نفاذية 
أو كتيمة . 


ْ المحافظة على المياه الجوفبة 
ground - water couservation‏ 
الاستغلال الرشيد وارد المياه اأجو فية 5 


السد الجوفي 
تجمع طبيعى أو صناعى من مواد غير مئفذة 
أو ذات إنفاذية ضعيفة » ويكون هذا 
التجمع تحت سطح الأرض وف وضع 
يعوق تحرك المياه الحوفية أققياً » فينشاً عن 
دلك اختلاف واضح ف مستوى هذه المياه 
على جانبى السد . 
تناقص الياه الجوفية 
ground - water decrement‏ 
الماه المسحوبة فى زمن معن س اللحزان 
الحوق لرقعة معينة بسبب التبخر أو التتح 
أو تدفق الينابيع أو ضخ الآبار ... الخ . 


gromd-water dam 


فاصل الماء الأرضى 015106 gromd Yater‏ 
خط يفصل يبن احدارين لمستوى الماء 
الأرضى على مجا لجيه . 

الهيدرولوجيا الجوفية 


ground water hydrology 


( geuhydrologY انظر‎ ( 


تزايد الياه الجوفية 

ground - water increment or acerefion 
الياه الى تضاف نى زس معن إلى‎ 
اران الحوق لرقعة معينة من جميع المصادر‎ 
کالقسرب من الارى والأمطار وفائض اارى‎ 


00 
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بيان المياه الجوفية 
ground water inventory‏ 
تقدير مفصل لكمية الياه المضافة إلى زان 
جوق ع مقارنة يكمية المياه المسحوبة مله 
ف زمن معين . 
الاسنغلال الزائد للمياه الجوفية 
ground water overdrift‏ 
سحب المياه الحوقية .معدل يتجاوز التصريف 
المأمون 8 1 0 5 


إعادة شحن خران المياه الجوفية 
ground-water recharge = recharge of‏ 
an aquifer‏ 


(recharge of an aquifer 


(انظر : 
أعادة شحن الخزان الحوفى 
ground-water replenishment‏ 
إعادة لزان الحوق إلى مستوی محزو نه 
العادى بعمليات طبيعية أو صناعية 
artificial recharge )‏ ) 
خزان الياه الجوفية 
ground-water reservoir‏ 
(1) حزان تختزن فيه المياه الحوفية بوسائل 
طبيعية أو صناعية لاستخراجها واستعماطا 
وقث الخاحة . 


( ب) تكوين جيولوجى مساى حامل للمياه . 


الدد الجوفى , 
المياه التى تصل إلى مجرى ماق فى صورة 
ثبع أو مياه متخلله بعد اختراقها التربة 
وهبوطها إلى مستوى الياه الحوفية . 


ground-water runoff 


المياه الجوفية المخزونة 
ground-water storage‏ 


مرحلة الدورة المياهية الى تكون المياه فا 
فى صورة مياه جوفية دالحل منطقة التشب 
عا فى ذلك مرحلة دخول المياه منطقة السخرين 
وخروجها منها . 
طبقات المياه الجوفية 

ground-water storeys 
طبقات أرضية حاملة للمياه بعضها فوق‎ 
> بعض » مفصولة بطبقات من الأرض‎ 
. إنغاذيتها قليلة أو معدومة‎ 


الحقين . 
مائع أو خليط من الموائعم يسهل صبه أو 


م * 


grout 


ستارة حفن grout curtain‏ 
ستارة قاطعة للمياه تنشأ تحت السدود محقن 
البرية حقنا مكننفا لتخقيض النفاذية فبا 


إل أقل حد ممكن . 
الحقن 
عملية صب الكقين أو حقنه . 
مدة الضمان 
guarantee period = maintenance period‏ 
( انظر 
بوابة الحبس 
بوابة توضع عند مدخل فتحة القنطرة و تقفل 
لیس الماء عئدما يراد التفتيش على القنطرة 
أو إجراء إصلاحات ف ميانما . 


grouting 


( maintenance period 


guard gate 
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بوابات الآمان 

guard gates = double safety lock gates 
بو اپتا هويس إضافیتان ت رکبان ق الداخحل‎ 
بديلتين للبوابتين الخارجيتين عند الحاجة‎ 
5 إلى إصلاح الأخيرتدن‎ 


الدرابزين guard rail = hand rail‏ 
حاجز على جانى الحسر ينشأ ٠ن‏ تركيبات 


hail السبرد‎ 

قطع صغيرة شبه كرو ية تتساقط أثناء العواصف 

الرعدية » وتتكون من قشور من الكليد 
الشفاف والتلج الدج . ْ 


الشق الشعرى hair crack‏ 
صاع ضيق ودقيق وغير منتظم المسار » 
يظهر على سطوح الخحرسانة ومنتجات الطين 
دون أن مخارقها اتراق عميقا . 
الطيقة الصماء hard pan‏ 
تكوين نائج من تساقط مواد ذائبة مثل 
كريونات الكلسيوم أو السليكا سنة بعد أخرى 
إلى أعماق معينة حت سطح الر بة يكسب التربة 
تماسكا وتصلدا فيحد من نفاذ المياه لأسفل . 


الخشب الصلد hard wood‏ 
خشب الأشجار العريضة الأوراق . 
الصلادة hardness‏ 


شدة المقأومة للنقر وااللميت والخدش 5 


خفيفة ليكون سياجا لمرور الراجلين و اليو ان 
لكنه لا يقوى ف الغالب على مل صدمات 
المركبات . 


guide wall = leading jetty جدار مر شد‎ 


( leading jetty : رظغii‎ ) 


المسكفة ل الزحافة harrow‏ 

aT‏ زراعية تسعخدم اساسا ی تفتيت كتل 
الراب » وسحق التربة المحروثة » وكهيدها 
كنا تستخدم أحيانا فى تغطية الأرص المزروعة 
بالقش أو التبن > وى تغطية البذور وإزالة 
الأعشاب 3 1 


مسافة الثقل haul distance = haul‏ 
مسافة نقل الأتريبة من مخور موقع اشر أو 
مركزه إلى حور موقع الردم الا أو مركز ٠‏ 
مقيسة على خط مستقيم بين الحورين أو 
المركزين أو على أقرب طريق للو صول يبن 


- 


. الموقعين‎ 
الطمو آمام الجسر‎ 
heading - up bridge = bridge حستقه‎ 
( bridge afflux انظر‎ ( 
head loss — loss of head فقى الطاقة‎ 
( loss of head انظر‎ ( 


1۸ 
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طاقة الضمفط 
(انظر 

مجرى المدخل 

الهرى الذى حمل المياه إلى سانية ( ساقية ) 


ù 3‏ 
أو عنفة ١‏ توربينة » 


قنطرة الفم 


head, pressure 


( pressure head 


head race 


head regulator 


«اشأ يى عبد مأحد اأرعة ف 
تصريف المياه ولحجز النفاية والرسابة . 
head room‏ 


الخلوص 
المسافة الرأسية يبن أعلى نقطة ى مركب 
ملاحى وأوطأ نقطة فى الأعضاء البارزة من 


. چسر‎ 
head. velocity طاقة الدركة‎ 
( velocity head انظر‎ ( 


headwater = headwaters 


أعالى النهر 


الأحباس العليا انہر قرب منبعه . 
تخرين الذروة head water storage‏ 
أعمال إنشائية 5 لحرن أو احتجاز مياه 
المطر فى موضع هطوها أو أقرب مكان إلى 
منشآت الرى الرئيسيية 
headworks = diversion works‏ 
مصطلح جامع لكل منشآت الرى الرئيسية 
( الهمداراث والسدود وتناطر الأفواه وأعمال 
تهليب النبر أمام المنشات وخلفها وما يلحق 
93 من أعمال بنائية ) اللازمة عند مآنحذ الرع 


الرترسية لتحويل تدفق النهبر أو التحكم فيه 
ولموازنة تصريف الياه فى الترع الرئيسية . 
heare‏ 
لرك التر بة إلى أعلى بالعدد أو الإزاحة ثئييجة 
لامتصاصبا الرطوبة أو إزالة الأحمال الى 
تعلوها أو دق اللتوازيق فما أو غير ذلاك . 


ارتفاع القفزة المائية 


height of hydraulic junp 
المرق بين عق المياه خاف القفزة وعقها‎ 
. أمامها‎ 
herbicide — weedicideê all مید‎ 
( weedıclde : رظil‎ ) 


شبكة الصرف الشبيهة بفقرة السمكة 
herring - bone drainage system‏ 
شبكة صرف يكون فما تخطيط المصرف 
الرئيسى والمصارف الحقلية شبها بفقرة 
السمكة . 


سيفون الضغط العالى 
high head syphon‏ 
سيفون يعمل تحت فرق ف مناسيب الياه 
يتجاوز ارتفاع عمود الاء المساوى للضيغخط 
ا حوی و ۳۳ر أميثار م . 


البوابات الفصلية 


swing gates 


hinged gates 
البوابات الى يعتمد تشغيلها على المفصلات‎ 


النابتة أو المتحركة . 
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بوابات الصراع الفصلى 


hinged - leaf gates 
نوع من البوابات الثابتة المفصلة القى تشتمل‎ 
على مصراع مستو وجاسىء ؛ له مفصلات‎ 
مرئكزة على مل على امتداد الحافة السفلى‎ 
. لابوابة‎ 
) مخطط تساوى الزمن ( هستوجواف‎ 
histograph = isochrone 
خريطة لبر أو حوض تصريف عامبا‎ 
حطوط تبن أزمنة انتقال الماء ءن وقت‎ 
. تساقط المطر سى التدفق عند المصب‎ 
hollow dam السك الأجوف‎ 
سد ذو دعامات تتجمع أو يتصل بعضها‎ 
» ببعض ميث ترك قجوات مجوفة فبا بينها‎ 
. ومثال ذلاك سد « ذكسئس ؛ ف سویسرا‎ 
السد الترابى المتجاتس‎ 
homogeneous earth dam 
سد مكون من صنف واحد من المواد‎ 
باساتناء مواد الطبقة الواقية فوق الواجهات‎ 


الظاهرة من السد . 
العوائق الشخروبيسة honey combs‏ 
رات شيه اديا اا > والستخدم للهدثة 


المقبياس الاسلى ( الخطافى أو المستقيم ) 


hook and point gauge 


مقياس قابل للضبط يشتمل على عود معدنى 
مستدق الطرف يمكن تثبيته حيث بللامس 
طرقه مسطح المياه فإذا كان الطرف متجها 
إلى أعلى سمى اهاز بالمقياس الأسلى الخطاق 
وإذا كان متجها إلى أسفل سمى بالمقياس 


الأسل المستقم . 


الس سس لس ب سج سم 


امضخة الئابدة الأفقية 
horizontal centrifugal‏ 


مضخة نابذة يكون عمود إدارتها أفقيا . 
صورة فوتقر افية افقية 
photograph‏ القختم ج100 
صورة فوتغرافية التقطلت وآلة التصوير ف 
وضع أف . 
القطع الأفقى ( لسك عقدى ) 
horizontal section = arch section‏ 
( انطر arch section‏ ( 


مبيدات العشب الهرمونية أو منظمات نمو 
العمشب 
hormone herbicide == weed growth regu-‏ 
lators‏ 
مواد كيميائية هرمونة ذات أتر ماحق على 
مو العشب يؤدى إلى موته . 
وصف لنطقة أو هناخ تزيد فما اأرطوية 
على الاحتياجات الفعلية للزراعة الأمر الذى 
يقتضى ف الغالب توفر وسائل اعرف 
نخلصا من الرطوية الرائدة . 
الرطوية التسبية humidity, relative‏ 
( انظر relative hırmidity‏ ( 
الجر أأطفا hydrated lime‏ 
مسحوق ينح عن معاحة ار الى بالاء . 


الهبوط الهيدروئى hydraulic drop‏ 
ظاهرة موضعية يشاهد فا التغر السريعم ف 
التدفق من اللالة دون الحرجة إلى الحالة فوق 
الحرجة نتيجة لتغير المفاجىء ى امحدار 
المجرى أو ف مقطعه العرضى »© فيؤدى إلى 
هبوط حاد فی سطح الميأه . 


humid 
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الكفاية الهبدروقية  hyêraulic efficiency‏ 
! السبة بين التدفق نى المقطع العرضى لاقناة 
وتدقق المقطع الأ كر كفاية للشكل الميدرولى 
المناظر . 
سد الردم الهيدرولى سول الق hydraulic‏ 
سد ترالى مجرى فيه حفر مواد الردم ونقلها 
وإلقاؤها ف جسم السد بطريقة هيدرولية . 
الاحتكاك الهيدردلى  hydraulic friction‏ 
قوى الاحتكاك الى تقاوم التدفق وتؤثر عند 
سطح العاس بين التيار والحرى الذى محتويه 5 


اليائب ( البوابة ( hydraulic gate = gate‏ 
' ب تركيية من اللشب أو المعدن أوأى مادة أخرى» 
التسحكم ق تدفق الیاه فی جرى أو فق فعحة 


منشا 


خط اليل الهيدرولى 


hydraulic grade line 

عندما تركب مقاييس ضغط الياه فى مجرى 
مغلق ء يكون خط اميل الهيدرولى هو انلبط 
الذى يصل ما بين المناسيب الى يرتفع إلا 
الماء فى تلاك المقاييس . وق المحرى الكشرف 
يكون خط الميل الميدرولى هو سطح الماء . 


درجة الیل الهيدروثئى hydraulic gıadieıt‏ 


وق انحری المكشرف هو الحدار سطح المياه 


العلو الهيدرولى hydraulic head‏ 
ارتفاع الماء فوق مستوى معلوم فى أنبوب 


رأسى ( بزومتر أو مانومتر) معد إلى السطح 
عند نقطة ما فى شبكة مياه اثارية . 

الارتفاع الهيدرولى hydraulic height‏ 
البعد بين نقطة فى قاع الحرى الأصلى عند حور 
السد وأعلى منسوب للمياه متحكم فيه . 

القفزة الهيدرولية 
انتقال المياه فجائياً ودواميآً من منسوب يقل 
عن ال منسوب الحرج إلى منسوب يعلوه . 


hydraulic jump 


حفر دورانى 

hydraulic rotary method = rotary boring 
( rotary boring انظر‎ ( 

الصمام الهيدرولى 


hydraulic valye regulation valve 
صام ينظم أو يتحكم فى الندفق فى القنوات‎ 
الصناعية ولحطوط الأنابيب » يركب حيث‎ 
. يطل جزؤه المنظم بداخل مجرى المياه‎ 
4ن‎ 


hydraulic wash—= jetting method of boring 
( jetting method of boring : انظر‎ ( 


hydraulics of wells هيدرولية الآبار‎ 


نظرية سريان المياه إلى البثر من تكوين حامل 
للمياه نمت عتلف الظروف . 


مكياس الطرق الھیدرولی ۲۹٣‏ ء توارط 
أداة لرفع السائل باستتخدام طرقه الناشىء عن 
منع تدفقه يصفة دورية فى خط أنابيب التغذية. 
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الحر كة الالتفافية للمياه hydraulic rollers‏ 
تدفق المياه فى حركة دائرية أو إهليلجية حول 
عور رأمى أو أفبّى أو مائل وقد حدث هذا 
التكوين الالتفاق فى داخل الحرى أو عند 


سطحه . 
نصف القطر الهيدرولى - متوسط العمق 
الهيدرولى 


hydraulic radios = hydraulic mean depth 
مساحة المقطع العرضى رى الياه مقسوما‎ 


على الحيط المغمور . 
الشكل الهيدرولى hydraulic shape‏ 
شكل مقطع مجرى المياه > وقد يكون مسبطيلا 
أو شبه منحرف أو نصف دائرى أو دائريا . 
الصر اع الھیدرولی hydraulic shutter‏ 


مصراع مائل يستند على غطاس مزود ببكرة 
عند قمته . ويعمل الغطاس بتأثير مكباس 
هيدرولى » فتنزلق البكرة على طول المصراع 
التحكم ف حراكته . 

الطرد الهيدرولى ( للمواد » 

hydraulic sluicing 

إزاحة المواد مياه معدفقة . 

المحطة الكهر هائية hydroelectric plant‏ 
منشأة توليد الطاقة الكهر بائية يوساطة مولدات 
تدير ها عنقات مائية . 


الطاقة الكهرمائية 
hydro - electric power potential‏ 
مجموع الطاقة الكهربائية المولدة فى حوض 
نهر أو فى إقلم مضافا إليه الطاقة الى يمكن 


توليدها من جميع مصادر المياه المتاحةيا وض 
أو الإقلم على أسس من التصمم الحيد فيا 


وقت تقدير هذه الطاقة . 


الهيدروجبولوجيا ( الجيولوجيا الماثبة ) 
hydrogeology‏ 
فرع الحيواوجيا الدى يبحث ف فعل المياه 
فى تخر الأرض لاسما بالتحات والترسيب 
كا يبحث فى الظواهر المتصلة بذلك . 


الرسم المياهى ( الهدر وجراف ) 
hy drograph‏ 


رهم بياف عثل منسوب المياه أوتصريفها أو 
سرعتها أوأى معام هيدر ول آخر ق زمن ما . 


خرائط هدرو جرافية 
hydrographic maps‏ 
تحرائط توضح البيانات الخاصة بالمسطحات 
المائية كخطوط الشواطىء وأعماق [المياه 
وخطوط تساوما ومسارات الملاحة , قبا 
ومنشآت التحكم فى الياه . 


الجغرافيا المياهية ( الهيدروجرافيا ) 
hydrography‏ 
علم يبحث فى ظواهر معينة للمياه الى فوق 
سطح الأرض وحاصة من ناحية قياس أعماقها 
ورسمها على الخرائط ونحايلها ووصف 
أشكالها "كا يبحث فى مواقع الآنبار والبحيرات 
والتزانات والمياه الضصحلة والعميقة و سماتها 
الطبيعية » ويعنى كذلك بالرياح والمد 
والحزر والتيارات . 


ف 
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الدورة الهيدرواوجية 
الدورة الماثية من البحر إلى اليابسة ٠ن‏ خلال 
الغلاف الحوى وعو دما من البايسةإلى البحر. 


hydrologic cycle 


العادلة المياهية ( الهيدردلوجية ) 
hydrologic eqaation‏ 
تساو ی جملة تدفق الياه الداخلة منطقة ما ى 


مده زمنية معينة مع جدلة التدفق الحارج ما 
مضافا إلبا صاف التغر ى مخزون الياه فى 
تلاك الد . 


اكياهيات ( الهيدرولوجيا ) 
علم يبحث فى مياه الأرض بالآمبار والنخارى 
المائية و الإسحير اته . وتشمل المياه قوق سطح 
الأرض ونحته كما قشمل المياه فى الحو . كنا 
عى هذا العام بالتأثشرات العيزيقية والكيميائية 
للمياه فى الأراضى وعلاقة المياه بالكائنات 
الحية و وظائف أعضهائها والتأثر ات البولوجية 
والفسيواوجية . 


hydrology 


الأرصاد الجوية المائية ( ميتورولوجيا 

المياه ( hydrometeorology‏ 
علم الأر صاد الحو ية التعلق عياه الغلاف الحوى 
كالمطر والسحاب والثلج والبرد وأتر هذه 


المياه ى ذز الحكم ف مياه الفيضان وق 
الزراعة . 
معامل الرى 


hydromodule = irrigation modale 
( irrigation انظر : 0412م‎ ( 


رافع عيئات الماء ( هيدروفور ) 
hydrophore‏ 
جهاز يستسخدم للحصول على عيئة من الماء عند 
أى عمق فى ہر أو حيرة . 
الغلاف المائى ( هيدر وسفير ) 
hydrosphere‏ 
الغلاف الائ للأرض شاملا كل الخحيطات 
والبحيرات والمحارى السطحية والياه الوقية 
وځار اللاء ف الو . وقد يطلق على غار الماع 
ی الفلاف لغری كله . ا 


المياه الجر ونسكويية hygroscopic water‏ 
المياه ق متطقة الہوية » الممئزة على سطح 
جسيمات الثربة والى تكون فى حالة اتزانت 
مع حار الماء فى الجو » وهذه المياه غير قايلة 
للحركة بتأثير الحاذبية أو القوى الشعرية و لا 
تطرد يغير الخحرارة . 
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الجليد ice‏ 
مياه متجمدة بتأثشر الرودة »© والليد 
مادة بلورية شفافة وقصيفة تكاد تكون 
عدعة اللون . 
قلنسوة الجليد lce-cap‏ 


غعلاء دام من اليد أو التلج فوف منطقة شاسعة 
٠ن‏ الأرض أو اليحر 

الضيق الحليدى  ice gorge — ice ja0‏ 
ضيق فى مجرى مياه نتيجة تكوم الايد 
عند عائق باخرى «كورنا سد مؤقتا . 

النضح المتحمد icefringe‏ 
تر سب جليدى لار طوبة المتسحلية من سيقان 
الئيات . 


imbibition moisture میاه التشرب‎ 


= water of imbibition y 
. المياه المتحدة بالمواد الغرائية فى التربة‎ 
impact التصادم‎ 
الاصطدام بين كتلتين أو أكثر أو بين‎ 
الحسيمات وثيارات المياه مما ينعجم عته محول‎ 
. فى طاقة الحركة‎ 
impeller الدقاعة ا مرو حية‎ 
جزء دوار فى المضخة مزود بأجتحة لحمل‎ 
المائع على الدوران فيكتسب بذلك طاقة تعتمد‎ 
, على للسرعة الحيطية لأطراف الأجنحة‎ 


انف 


نل 

الهدار الأصم 
الهدار المنشأ من مواد غير متفذة للمياه 
كالصسخر والحجر والطوب والخرسانة 
والغولاذ والخشب 8 


‘mpermeable weir 


عمال توريت الياه importation works‏ 
أعمال تیدا متصلة بشبكة رى حن تحجلب 
المياه من مستجمع أمطار آخر . وتشتمل 
هذه الأعمال غالبا على منشات تفريغ أوترع 
تجمع عند مصدر الإيراد الا وكذلك على 
نفق يشق فى خلال الفاصل الطبوغراف للمياه 
أو على ترح اتصال . 


impulse pump المضخة الدفعية‎ ' 

مضخة ترفع الماء بالتأثر الدورى لقوة 

مفاجئة © ويعتير مكباس الطرق الحيدرولى 
أكثر أمثاتها شيوعا . 


0 ا و بن غير 11 ا لك 

inactive storage (capacity) 
) سعة التخزين ( غير الشاملة للسخزين الميت‎ 
الى حرص على عدم تفريغها لمواجهة‎ 
احتياجات ادو د الدنيا للرى أو توليد الطاقة‎ 
بسبب اتفاقيات التشغيل الى تنص على عدم‎ 
السحب من الدآراذ دون سعة معينة أو‎ 
, منسوب غدد‎ 
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النفذية ااعر ضبية incidental recharging‏ 
لتزويد الطبيعى للخزان اوش من المياه 
المتسربة من شبكات التوصيل » أو من 
التتخلل العمرق لياه الرى العادى » أو من مياه 
الصرف الصحى » أو مياه التتريد والحافات 
الأخرى . 

النهر القاعى 
هر يشت مجراه حلال قاع الوادى » وهو 
تلف عن ہر يتدفق قوق سمل فيضى . 

الهدار آمائل inclined crested wer ial‏ 
هدار تنحدر عتبته من جائب لاحر : 

المقباس اماكل 
شاخص قياس يثنبث فوق متحدر ويدوج 
محيث يقرأ عليه مباشرة الارتفاعات الرأسية 
قوق مستوى الإمئاد . 

مخلَص متحدرنر inclined tunnel spîlîway‏ 
علص مكون من نفق شديد الاتحدار متصل 
باللمزان » ويمكن التحكم ی مدخله بہوابات 
أو غير ذلك من وسائل التحكم . 

الانستاد incrustation‏ 
انغلاق مصاف البئر وطبقة المرشح المحيطة 
جا پسېب ترسب مواد علا أو جمع مواد 
حوطا . 

دليل الرطوية index of wetness‏ 
النسية بين التساقط أو كيةاأطر أو مدد النهر 
فى خلال سئة معينة » وبين المتوسط السنوى 
المقابل النحسوب لستين طويلة . 


îmncised rîver 


inclined gauge 


index map 


خربطة دائة 
حريطة لرقعة متسعة من الأرض أو لقطر 
من الأقطار تبين خطوط تساوى المناسيب 
ومواقع الطرق والأنمار والمصارف والمدن 
والقرى وغيرها من المعالم الطيوغرافية » 
ويكون مقياس رهم هذا النوع من الخرائط 
صغيرا لتغطى مساحات كبيرة . 


ar a 
ا‎ 


مشروع منفرد individual project‏ 
ر و افا انال ودن 
انہر . 


استمجال شحن الخزان الأرفى 
induced recharge of an aquifer‏ 
تدفق الماء من مجرى إلى حزان مياه لإعادة 


شحته 
الرشح infltration‏ 
سطحها . 


؟ - امتصاص|التر بة للماء من عتلف »«صادره . 


4-الاء الراشح . 
سعة الوشح 
أ کر معدل لامتصاص مياه المطر عند 
سقوطها أو امتصاص مياه الرى عتد إطلاقها 
ف تربة معيلة وق ظروف معينة . 
معامل الرشح 
النسبة بين الرشح وكية المطر . 


infiltration capacity 


infiltration coefficient 
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Yo 


قتاة ار نسح infiltration ditch‏ 
قناة صناعية تمتد ق منطقة التشيع 
فتسرى فبا الياه بفعل الحاذبية من منطقة 
التشبع إلى سطح الأرض أو إلى داخل البثر . 

infiltration, rainfall ر شح المطر‎ 
( rainfall infiltı afio") : انظر‎ ) 


معدل الر شح infiltration rate‏ 
١‏ معدل نفاذ الياه ف سطح الرية 
ويطلق المصطلح عادة على حالة التساقط لكنه 
يطلق أيضا على نفاذ المياه الخارية أو الراكدة 
فوق التربة . 
؟ل معدل نفاذ المياه الحوفية بالرشح إلى 
مسقاة أو سرداب أو مصرف أو مسرب 
تصريف أو أى مجرى جوف آخر . 


infiltration rate curve 


منحى يبين معدل الرشح الفعلى فى أثناء 
عاصفة ممطرة معينة . 


اكبر معدل لارتشاح التربة 


infiltration rate of soil 
أكير معدل تستطيع التربة امتصاص الياه‎ 


عقتضاه » ف ظرف ووقت معينان . 


مقفياس الرشح infiltrometer‏ 
جهاز_لقياس الرشح ف قطعة أرض عصصة 
للتجارب . 

initial abstraction السحب الأولى‎ 


جملة المياه اغتجزه سبب اعتراض للنبات 


أو ترون المتشئففات » فلا تحدث مددا 
مباشراً ذا أثر فى دفق الذبر . 


الاحشجاز الأولى inital detention‏ 
مالا يظهر من التساقط كرشح فى الأرض 
أو كدد سطحى قى خلال مدة التساقط 
أو بعدها مياشرة » ويشمل اعتراض النياث 
واختران المنخفضات أثناء التساعط . 

الدخل 
وصلة سطحية لمصرف مغطى أو منشأ عند 
منيعم قناة تتفرع مها الياه » أو الطرف 
الأمانى لأى مسا تتدفق الياه من خخلاله » 
أو فتحة محصنة محصيئا مناسباً فى ضفة 
الترعة ل#رير مياه صرف الأراضى للعالية 
المحاورة لحرى الترعة » أو مشا لاستقيال 
الإيراد الائ من المنبع وتوجبه نحو منشاً 


inlet 


. المأحل‎ 
بثر المخلص‎ 
inlet spillway = circular drop 
( circular drop) انظر‎ ( 
inside berm = berm المسطح‎ 
( bern انظر‎ ( 


دهاليز التفتيش inspection galleries‏ 
دهاليز تؤدى إلى داخل جسم السد لتفتيش 
انشا ودراسة السلوك الإنشاش للسد يعد 
إتمام إنشائه » و يمك ناستخدام دهاليز الأساس 

والصرف للتفتيش أيضا ˆ 
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آبار التقتئيش د آبار الرصد 

inspection wells = observation wells 
( observation wells انظر‎ ( 

الجدار العازل insulating wall‏ 
أمتداد الواجهة المحلفية للسد وعلىمسافة صخر ة 
منها لوقايما من أضرار الصقيع فى البادان 
الپار دة : 

الماخذ intake‏ 
منشاً لأغراض التحكر فى الإيراد الا 
وموازنته وعريره » وقد يقام ف المنبع مباشرة 
أو خلال مدخل فى موقع أمابى . 


منافن اماخد intake ports‏ 
فتحات بير ج الأحذ لدخول المياه من مصدرها 
إلى الرج . 


منشآت الاخذ - منشآت التفريع 

كع "1ه diversion‏ عد intake structures‏ 
منشات تبى ف موقع تغذية المياه أو تفريعها 
من مصدر التغذية (من ر أو ترعة أوخخزان)» 
وتشمل هذه المأشانت السدود ء والحدارات 
والقناطر الكيرى > وأعمال اللموارنات » 
وقناطر الأفمام » وفتحات الرى » وغيرها 
من الأعال الماحقة . 


نره ال خت intake tower‏ 
منشأ يستعمل لسحب المياه من البحيرات 
أو الخزانات أو الأآمارالتى تتغير فما مناسيب 
المياه تغيرا كبيرا > أو عندما يراد سحب 
لمياه من عمق معن . 


خسائر فى ملووسة intangible losses‏ 
نحسائر الفيضان الى يتعذر تقدير قيمبا بالمال. 
التشغيل المتكامل للخزانات 
integrated reservoirs operation‏ 
الموازنة على الحزانات الى تكون جموعة 
متكاملة الغرض . 


التنمية المتكاملة لحوض النهر 
integrated river basin dcreiopmcnt‏ 
تنمية حوض لبر تنمية متكاملة وقد تقتضى 
نحويل المياه من أنمار أخرى . 
الاعتر اض interception‏ 
عملية احتفاط سطوح أوراق النبات وغصون 
الشجر والأعشاب وغيرها من المزروعات 
مياه التساقط الى تتبدد بالتبخير دون أن 
تصل إلى سطح الثرية . كا يطلق المصطلح 
على كية اليا الى تتبخر هذه الصورة . 
نظام المصارف القاطعة آو المعترضة 
intercepting system = cutoff system‏ 
( انظر cutoff system‏ 00 
سعة الاعنراض interception capacity‏ 
أكير ارتفاع للتساقط يستطيع غطاء نباق 
معن أن یتر ضه و عتجزه فى أكثر الظروف 
ملاعمة من ناحيى شدة المطر وسرعة الرياح . 


المدد تحت السطحى 
interflow -: subsurface rimoff‏ 
جزء من التساقط ينفلك ف سطح الثربة قبل 
أن يصل إلى مجرى مائى » دون أن ہبط 
إلى مستوى المياه الحوفية . 
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اليه 


و الو ر 


امغر عة ااتقطدة 
تر عة جری فا المياه متقطعة و تتخذى غاليا 
من حوض زان . 

رى التدفق المتقطع 
trrigation—non-cyclic‏ 7نامع ]تسح س1 

irrigation 

نظام للری نحصل عقتضاہ كل زارع على 
حصته من المياه ف فرات متقطعة . 


intermittent canal 


مصيدة رمال متقطعة 
intermittent type sand trap‏ 
' مصيدة الرمال الى تزال عنها الرسابة حينا 
بعد حن . 
محر ك الا حتر اق الداخلى 
internal combustion engine‏ 
محرك يولد اللخركة بالحواء الار باحتراق"] 
الوقود داحل اسطوالة . 


الفر جات 
interstice = void (in a rock or soil)‏ 
فجوات فى الصخر أو التربة لا تشغلها مواد 
صلبة . | 
الارض القارقة inundated land‏ 
أرض طخت عاہہا المياه أو تعرضت لطغياتما » 
وهو ما عدت كاك سين فيضان أو مد . 


قرعة الانغمار inundation canal‏ 
ترعة مزودة أو غير مزودة بقئطرة فم © 
وتعتمد تغذينها على منسوب سطح المياه فى الهر 

ھا کان الخال فى ری الخياض عصر . 


شبكة الرى من مياه الفيضان 
ggavfndation irrigation system‏ 
شبكة ری يعتمد تقر عها على ار تفاع مناسیےے 
ابر » وماتخذها من الهر غير مزودة بقنا طو 
أفمام دائمة » ونما تنشأ القناطر على يع 
بضعة أميال من الهر » وتنطاق الياه ق 
الشبكة حين يرتفع النبر لأد الزرع بالميام 


هدة كدودة , 
بثر الصرف 
بثر معكوسة تستخدم فى صرف أرض ہي 
مستنقع ء أو تخفيض منسوب المياه » أو ق 
التخلص من مياه الامطار الغزيرة أو من المياى 
الفائضة فوق سطح أرض أو بالقرب مته _ 


gzaverted drainage well 


xı verted siphon = syphon السحارة‎ 
6 syphon : انظر‎ ( 
inverted well البثر المكسية‎ 


البثر الى تنجه فما المياه عكس اتجاهها قف 
الآبار العادية » أى أن المياه تدخل من قمة 
البئر أو بالقرب ما لتتسرب إلى طبقة متفق ة 
من لال فصحة أو أكثر عند قاع اليعر . 
دعوة لتقديم عروض 1 
JIrxvitation to bidl = tender bid‏ 
إعلان يذ کر فيه و صف مختصرلالعمل ويطلب 
من المقاولين أو المتحهدين تقدم“عروض حن 


؛ اسعارهم وشروطهم لتتفيذ العمل المطلومي» ٠‏ 


الهثار المتعرج irregular weir‏ 
هدار يكون المسقط الأفى لعنبته غير منتظم ٠‏ 
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خراج الری irrigation cess‏ 
ما جى سنويا عن وحدة المساحة فى الأراضى 
القابلة للزراعة والى لا تمد مياه الرى فى 
السنوات أو الموامم الى تسقط فا أمطار 
كافية . ويقتصر طلب مياه الرى ها عند 

انقطاع المطر أو تأخحره . 


وی الندفق المستهر 
irrigation, continuous - flow‏ 


( continuous-flow irrigation : انظر‎ ) 


irrigation efficiency كفاية الرى‎ 

نسبة مياه_الرى الى تستهلكها المحاصيل ف 

مزرعة أو حفل أو مشروع إلى كية المياه 
المعطاه لما من مصادر الإيراد الائ . 


الرى بالرفع 
( انظر 
معامل الرى 
irrigation module — hydromodule‏ 
التصريف المصمم أو المستخدم لرى الوحدة 
المساحيةي من .الأرض م 


irrigation, lift 
( lift irrigation) 


نظام الر 10 الداتم 
irrigation, perennial system of‏ 
( انظر , perennial system of irrigation‏ )ل 


طاقة الرى 
المساحة المروية' فى"حوض نر أو" إقلم مضافا 
إلمها المساحة الخطط لرا فى هذا الحوض 
أو الإقلم على أسس من التصمم الحيد فنيا 
وقت تقدير هذه للطاقة . 


irrigation potential 


قسعرة المياه د تسعيرة الرى 
irrigation rate ==. water rate‏ 
( انظر : water rate‏ ( 
الرد به الخفيفة irrigation, run through‏ 
( انظر 
موسم الرى irrigation season‏ 
المدة الفعلية بالأيام يبن تار مخى الرية الأولى 
والرية الأخيرة لحصول فى شلال الفصل 
الواحد وتختلف المدة على حسب الطقس 
والظروف ونوع اغخصول . 
شيكة الر ئى irrigation system‏ 
جملة المنشات الى تستبدف إتاحة المياه 
لأغراض الرى » وتشمل المنشات الاتية 
ر كلها أو بعضبا ) أعمال التغذية و التفريع 
والتوصيل والموازنة » وشى المنشآت الأخرى 
كالحسور وأعمال الصرف والتوزيع ووسائل 
الر فم والأبار والطرق والمانى اللازمة 
لتشغيل الشبكة والتحكم فها والحافظة علما . 
مياه الرى irrigatior Water‏ 
امياي الى تسى الترية صناعيا وهى 
لار تشمل مياه التساقط . 
الريات irrigations — waterings‏ 
وجبات المياه الى تمد ما الأرض صناعيا 
لأغراض الرى . 


خطوط تساوى الضفط الجوى 


( run through irrigation 


isobars 
خطوط تمر بالتقط ذواث الضغط الوى‎ 
, المتساوى‎ 
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خطوط تساوى الثلج 
isonival‏ د isochion‏ 
خط ( كنتور ) يصل ما بن نقط تساوى 
عمق التلج أو تساوى مكافثه الماى . 


مخطط نساؤزى الزمن ( هستوجراقف ) 
histograph‏ د isochrone‏ 
( انظر 
خطوط اكلوحة المنساوية 
isograms — isosaline lines‏ 
خطوط تیان تساوى التركيز الملحى 
فى التربة . 


( histograph 


نافورة ( قوّارة ) jet‏ 
تيار المياه التارج بسرعة كييرة من فتحة أو 
فوهة أو نحو ذلك . 

انتشار التيار النافورى ( الفوار ) 

jet diffusion 

تبديدطاقة"دركة المياه فى حالة اأتيار النافورى 
الكبير السرعة . 

المضخة الثافورية 

آ مضخة تعمل بنافورة محركة من الاء أو 
البخار أو المواء لتاقل طاقة حركتها إلى الماء 
المطلوب مصه » م تتحول تللك الطاقة إلى 
ضغط فى مجرى متباعد . 


jet pump 


خط تساوى اكطر 
isohyet = isohyetal liac = isoplavial line‏ 
خط بیانی يمر بالنقط التى تتساوى فبا 
كية المطر ( مقيسة بالعمق ) 
خطوط تساوى حركة المياه الجوفية 
isopachs‏ 
خطوط تبان تساو ى الحركة الرأسية. للمياه * 
الحوفية أثناء فترة زمنية معينة 
خطوط تساوى السرعة 
isovels = isotaches‏ 
خطوط تربط بين النقط الى تتساوىي فہا 
السرعات . 


E لاصو‎ ١ باسك‎ EET | 


jetting method of الهيدروليكى ( وسلءمط‎ 
= hydraulic wash 


من خلال نافورة داخل أنبوبة احفر لتفكيات 
المادة الحقورة . 


الرس 
( انظر 
كلفة التجمع 
زيادة تكاليف مشتروع متعدد الأغراض 
عن جموع تكاليف المشاريع المنفصلة الى 
نحقق هذه الأغراض . 


jetty عد‎ bank head 
( bank head 


joint cost 


A’ 


مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة 


وفر التجمع 


نقص مقدار تكاليف مشروع متعدد 


joint saving 


الأغراض عن جموع تكاليف المشاريع 
المنفصلة الى محقق هذه الاغراض . 


مضخة ( كابلان )) Kaplan pump‏ 
مضخة دات دفاعة مروحية يمكن التحكم 
فى زوايا ميل شفراما . 
الاقر: 8 طم = kirb‏ د kerb‏ 
شريط مرنفع على جانى الطريق فوق اللحسر » 
يستخدمه المشاة » ومحددالزء الخصص لمرور 


العربات . 


اللمسقط التعاقيبى 
ladder of falls = cascade fall‏ 


( cascade fall انظر‎ ( 


زمن الانتقال lag (time)‏ 
١‏ النسية لتصريف الياه أو مسوا هو 


الزمن المنقذضى بين حدوث تغيرات مقايلة 


junction wells آبار الاتصال‎ 

آبار للتفتيش والصيانة تنشأ عند نقط تغيير 

الاتحدارات فى المصارف المغطاة أو عند 
اتصال مصرف حقلى عصرف جامع . 


K 


بالوعة الإفريز 
منفذ أسفل واجهة الإفريز لتخليص الحسر 


kerb inlet = scupper 


من مياه المطر . 
عوارض الغماء kurries — stop logs‏ 
( انظر stop logs‏ ( 


ها ى تصريف المياه أو مسوا عند مقطعين 
على النهر . 


۲ بالنسية لمدد اهر من نزول المطر » 
هو الزمن المنقضى بين بداية نزول المطر 
وذروة المدد النهرى . 
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التدفق الانسيابى 
stream line flow‏ د taminar flow‏ 
ذلك النوع من التدفق اللى يتحرك فيه 
كل جسم فى اتجاه مواز لحركة أى جم 
آخر والذى تكون فيه الطاقة الح ركية متتاسبة 
على امتداد طوطا كله متميزا بعضها عن بعض 
فيا عدا تأثر الاتتشار المحزش وهو جد 


السرعة الانسيابية laminar velocity‏ 
السرعة الى يكون التصريف ہا فى جرى 
مان انسياببا أو اضطرابيا وفق الظروف . 
تطهير الآأرض land clearing‏ 
إزالة الأعشاب والصخور المفككة و غيرها 
من معوقات سريان المياه قبل إعداد الأرض 
للرى . 


تشكيل الأرض land formîng‏ 
إذالة التراب بالوسائل الميكانيكية التحكم فى 
الرطوبة بأرض المزرعة . 


تسو دة الارض 
land grading — Jand smoothing‏ 
) انظر : land smoothing‏ ( 


الطور البرى للفيضان 
land phase of flood‏ 
الطور الأول لنشوء الفيضان حي تتجمع 
مياه الحارية فوق سطح الأرض فى شكل 
جداول صغيرة جدا تصب إثر ذلك ى 
يجارى المياه . 


تسوب بة الأرض. 
land smoothing = land forming = land‏ 
grading‏ 
عمليةي هيد الأرض لتصبح مستوية و منتظمة 
الاغدار 5 3 : 0 ١‏ 
الانز لاق الاآر فی landslide‏ 


البيال سريع إلى أسفل يصيب كتلة ضخمة 
من الأرض أو الصمخر ؛ ومحدث ذلاك عادة 
على طول طبقة من مادة رشخحوة أو زلقة > 
يفقدها البلل ثيانها الاسكى, . 


الحشائش البرية landweeds‏ 
حشائش تنمو برآ فوق الأراضى المزروعة 
وضفاف ترع الرى وجارى الصرف 
ومساطحها . 

التسوية بالليزر laser-levelling‏ 


تسوية الأرض باستخدام أشعة الليزر معآلات 
نقل الأتربة لتمحديد المستوياتالمطلوبة بدقة . 


الترعة الفرعية الأولى 


ateral canal = branch canal 
انظر‎ ( 


اللقئن اكاتى عند الفتحة 
lateral duty = duty at outlet‏ 


( branch canal 


( duty at outlet انظر‎ ( 
lateral turnout ماخذ جانيى‎ 


قنطرة صغيرة تقام عند مأخذ قناة ثانوية . 


AY‏ مجمع الل العربية ب القاهرة 


الجسر التشابك العوارض lattice bridge‏ 
جسر_مزود بجمالونات مميرشمة ذات 
تقاطعات متعددة من الأعضاء . 


layby basin = lock pool 


( انظر : 
الغسل leaching‏ 
إزالة المواد القابلة للذوبان من الثربة . 


( lock pool 


يم ممنتطلبات 1 الغسل  leaching requiremenis‏ 
مياه الرى الى تمر بالربة مسخترقة متطقة 
الجذور لإذابة الأملاح »> حى لاتزيد 
جدار مرشد 
leading jetty = guide wall‏ 
حدار عند مداخل هويس أو مر جه لإرشاد 
السفن عئك دخول الهو يس أو الخروج مىك , 
سلك السبر lead line = sounding wire‏ 
( اظر : 


الجسر ذو المصراع 
نوع من ألسور المتحركة > يدور فا المصراع 
الصاعد رأسيا على مفصلات . 


( sounding wire 


leaf bridge 


النسرب 
فقدان مياه من المنشأ الهيدرولى الصناعى 
بسيب الضغط الهيدروستاق . 


leakage 


معبو مستتو 
leyel crossing - level drainage device‏ 
منڈا يحمل تدفق مصرف كبير إلى مجرى 
ثرعة عندما يكون تدفق المصرف متقطعا 
ومناسيب قاع المصرف وقاع الترعة متساوية 
تقريباً . 


التسوية 
تحريك الثربة فى أثناء إعداد الأرض للرى 
لاو صول إل سطح مستو أو سطح ذى 
انحدار منتظم َ 

جهاز الرفع = جهاز التشغيل 


Hifting gear 


levelling = grading 


=— operating gear 
: انظر‎ ( 


الرى بالرقع 
نظام الرى الذى يكون فيه مصدر المياه 
منخفضا عن مستوى الأرض المزروعة . 


( operating gear 


lift irrigation 


خرسانة خفيفة light weight concrete‏ 
خرسانة يستبدل بالحصى فا مواد صابة 
خفيفة الوزن . 

لوحة المناسيب المسجلة ( لنيجراف ) 


limnigraph 
لوحة تبعن مئاسيب البحير ات أو الأنبار‎ 
أو المياه الحوفية الى ترصدها أجهزة‎ 


تسجيل أوتوماتية . 


معجم الهيدرو لوجيا AY‏ 


هاتف المناسيب المسجلة ( يفون ) 
limniphone‏ 
عطة رصد تسجل مناسيب الهر على شريط 
مغنطیسی ¢ وتنقل هذه المناسيب ذاتيا كل 
حين بواسطة خط تلیفونی . 
نظام الرى بالرش الطولى 
linear move system‏ 
نظام للرى بالرش العلوى يشبه نظام الرى 
بالرش المحورى ء ألا أن الأبراج الحاملة 
للأنابيب تتحرك ف خطوط مستقيمة بدلا عن 
الخركة الدائرية . فتروى مساحة مستطيلة . 


المقطع المبدان 
مقطع قناه الرى الذى يكسوه وقاء من مواد 
التبطن . 
lined well = masonry well‏ 
بكر تبطن بالاجر أو املاط لوقايتها 


خط الزحف 

( انظر 
ع الح جع 

lire of seepage = phreatic surface 
السطح الفاصل بين الأرض المشبعة المنفذة‎ 
لياه التسرب والأرض غير المشبعة الى‎ 
. تعلوها‎ 
تغطية المحيط ال اى لترعة أو خزران كلا‎ 
أو جزئية لمقاومة الضغوط عليه أو لمنع تسرب‎ 


lined section 


line of creep = creep line 


( creep line 


lining 


الماع أو لنع التاكل » وقد يكون التبطين 
لتقليل الاحتكاك وزيادة سرعة الماء . 

ترعة الوصلة 

link canal = carrier canal — feeder canal 
منشأة لنقل المياه من مصدر لاخر أو من شبكة‎ 
لأخرى » أو لتقل المياه” فى داحل الشبكة‎ 


خسائر التصفية liquidated damages‏ 
مبلغ يض ف العقد على دفعه تعويضاعما قد 
يصيب أحد الطرفين المتعاقدين من أضرار 

أو خسائر بسبب فسخ العقد 


الحمل أو تركيز الرسابة 


load = charge 


( charge انطر‎ ( 


الهويس ( حوض اللاحة ) 
حو ض مستطيل مكشو ف به بوابات متحدركة 
وقاطعة للمياه » ن ی آحباس المجرى الى 
يكون السقوط الرأسى لمناسيب المياه فا 


كير | رمعد يسر الملاحة ف الاتحاهسن 5 


lock 


حوض الهويس 
lock chamber = lock bay‏ 
الممزء المتوسط من الهويس المحصور بین 
جدارى الهويس على الجانبين وبين يواباته 
فى الأمام والماف ٠.‏ وترتفعم السفينة 
و تخفض ف اللو ض حسب الفرق بدن منسوى 
الأمام والحلف . 


At‏ مجمع اللفة العربية ب الفاهرة 


قناة الهود پس lock channel‏ 
قناة تحويل أو جزء من المجرى الرئيسى 
لاحتواءرالهويس . 


lock flight = flight of locks 
مجموعة متتابعة من الأهوسة ببوايات مشت ركة‎ 
لتوزيع فرق التوازن بن مستوى الماء أمام‎ 


الأهوسة و خلفها . 
هويس مدید 1018-5 lock for‏ 
هويس يكى طول حوضه لبضع سفن 


مقطورة 
بركة الهويس lock pool = 19752 basin‏ 
بركة المياه عند الطرف الأمامى والخلى 
للهو يس تنشاأ لكسهبيل الاقتر اب والحروج 


منك . 


میاه الامر ار lockage water‏ 
المياه المفقودة أى المحمولة من‌المنسوب الأعلى 
إلى منسوب أدلى فى خلال عملية إمرار سفينة 
عار البويس . 

مخطط لوغاريتمى 
مخطط يقسم حوراه الأفق والرأمى تقسيما 
لوغاريتميا » وتستعمل هذه المخططات لل 
المشكلات الهندسية أو الرياضية . 


logarithmic chart 


log line = sounding wire 


سلك السبر 


( sounding wire :  رظنا‎ ) 


المحصول الطوء يل الدورة long crop‏ 
المحصول الذى يستغرق نضجه أ کار من 
أرئحة اشير 

البربخ الطولى 


longitudinal culvert => wall culyert 

بربخ يعد موازيا لاني الهويس . وقد يتصل 
هذا البربخ بحوض الادخار عن طريق بربخ 
آخر » کا يتصل بحوض الهويس يبربخ 
عرضى » وقد يحمل الياه من البركة العليا 
إلى حوض المويس ومنه إلى الركة السفل . 


لممقطع الطولى 


longitudinal section = profile map 
. المقطع الرأسى للاترعة على طول حورها‎ 
نسية ااب‎ 
نسية عرض المجرى عند اتساع طارىء إلى‎ 
. عرض المجرى الطبيعى‎ 


looseness ratio 


loss of head = head loss فقت الطاقة‎ 


الطاقة الى تفقد ( وتتحول إلى حرارة ) 
نتيجة الاحتكاك أو الصدم أو الدوامات » 
ويعير عا بالعلو ف وحدة التدفق . 
العلو اللفقود فى بثر 

lost heads = well losses 
الفرق ف ‌الار تفاع بين منسوب المياه فى داخل‎ 
بئر افتراضية همثالية لاتفقد فما الطاقة‎ 
ويمائل قطرها قطر البثر الحقيقية » وبين‎ 
. منسوب الياه الفعلى فى هذه لبر الأخيرة‎ 


معچم الهيدرو لوجيا هم 


سيفوث الضقط النخفض 
low head syphon‏ 


سيفون يعمل تحت فرق قف مناسيبالمياه يقل 
عن ارتفاع عمود الماء المساوى للضغط الحوى 
( ۳۳ر١۱‏ أمتار ) . 
العقد الإجمالى lump-sum contract‏ 
عقد يتقاضى فيه المقاول مبلغآ إجمالياً من الال 


مقياس التخلل ر اللبزيمتر ) 


EEE 
يغطى كل العمل والخدمات المطلوبة طيغ‎ 

للرسوم والمواصفات 8 
Fysimeter‏ 


جهاز لقياس تخلل الياه ف اانرية و لتحديد 
مكونات مياه الصرف من أملاح ذائبة 


النرعة الرئبسية 
main canal = principal canal‏ 
الحرى الأسابى الذى يأخذ مله مصدر 
الإيراد الائ لتتخذى منه الترع الفرعية و ترع 


المصرف الرثيسى 
مصرف تمجميعى تصب فيه كل المصارف 
الفرعية ى منطقة ما . 


main drain 


الصيانة maintenance‏ 
المحافظة على مجارى الرى والصرف والمنشات 
الميدرولية والطرق وغيرها لكى تظل ف 
حالة جيدة أو قريبة من سالا الأصلية 2 
دون زيادة فى قيمبها الاستثمارية . 

مدة الضمان 
maintenance period = guarantee period‏ 
وة تعقب تاریخ انہاء المقاول من تنقيك 
المشروع ء بظل فيا مسثولا عن عمل 


الإصلاحات ومعاحة الأضرار الى قد تحدثك 
فى أثناء تلكالمدة > ولا محق للمقاول الحصول 
على حسابه اللتاى قبل انقضا ما . 
الشق الخر يطى cracking‏ له 
نوع من الشقوق يشبه حطوط الحدود غير 
المنتظمة ف خريطة التقسياتك السياسية . 


المطروقية 
الطواعية التشكل عل البارد ٠.‏ 


mnaalleability 


مقياس ضغط الوائع ( المانومثر ) 
xraanometer |‏ 
جهاز لقياس ضغط الموائع 
السد البناثى 
سد يبنى من مادق أو أكثر من المواد الآتية : 
الجر أو الحجارة أو الخرسانة العادية أه 
المسلحة . 


3323501117 dam 


كلم مجمع اللغة العربية ب الناهرة 


الست البنائى التر أبى masonry-earth dam‏ 
سد يشتمل طوليآ على جزء بنا وآخر ترالى. 

التبطين البنائى 
التبطين بالانجر أو بالأاحجار أو بالكتل 
الجر سانية . 

البثر المبطئة ( الطوى ) 

masonry well = lined well 

( lined well 


masonry lining 


( اثر 


المنحنى اتر اكمى لسفوط المطر 
mass rainfall curve‏ 
منحبى يبين الارتفاعات الترأكية لسةوط 
وزت الوحدة المبئلة mass unit weight‏ 
wet unit weight‏ = 
( انظر 
الوساد ( اللبشّة ) 
فرشة من الحطب اضفر أو أغصان الشجر 
المتشابكة تخطى ما المساحة المعرضة للنحر 
دن جائى الحری لحمايتها » تثبت فى موضيعها 
أحيانا بأحجار أو بكتل شرسائية وتربط 


( wef tnit weighl 


matress 


بالشاطىء . 

النمر آآأر اند mature river‏ 
پر ذو امحدار كاف لحمل ما تأقى به رواقده 
من حتات . 


mature soil 


الثربة الناضجة 
تربة مقطعها الحانی كامل التطور . 


maturing = curing 


( curing 


الإنضاح 
( انظر 
خط التصريف الكامل 


maximum fow line = fall supply line 
الحط الممشل لسطح الياه فى ظروف التدفق‎ 
. المطرد لأعلى تصريف عادى‎ 
الارتفاع الإنشاثى للسد‎ 


maximum leight of dam د‎ structural 
height of dam 


( انظر structural height of dam‏ ( 
أعلى منسوب للتشفيل ف الطوارىء 


maximum level of emergancy operation 
أعلى منسوب متوقع لارتفاع سطح المياه عند‎ 
الموازنة على شبكة الرع فى ظاروف الطوارىء.‎ 


أعلى تنصريف عادى 


maximum normal flow 
أعلى تصريف يفتر ض أنه عادى عند التصمي.‎ 


متوسط التبخر السئوى 


mean annual evaporation 
متوسط مقدار التبخر ف عام مقيسا بوحدات‎ 
. العمق فى فرة رصد كاملة‎ 
التوسط السئوى للتساقط‎ 
mean annual precipitation 
متوسط كنيات تساقط المطر السنوية على حوض‎ 
. معين لعدة سنين‎ 


معجم الهيدرء لوجيا AY‏ 


متوسط التصريف الشهرى 
mean monthly discharge‏ 
المتوسط الشهرى للتصريف المرصود أو 
المستكمل بالاستقراء ل interpolated‏ ( . 
السرعة المتوسطة 
١‏ - تحير عن السرعة المتوسطة عند مو قعم 
معين بالحرى وتساوى ناتج قسمة تصريف 
المحرى على مساحة مقطعه المستعرض فى ذلك 
الموقع . 
.۲ وقد يطلق المصطلح على حبس ف المحرى 
بقسمة التصريف على المساحة المتوسطة للمقطع 
المستعرض ف هذا اليس . 
م السرعة المتوسطة فى الحط الرأسى هى 
المتوسط الموازن للسرعات المقيسة على أعماق 
عتلفة . 


mean velocity 


موقع السرعة المتوسطة 


mean velocity position 
3 نقطة تقح ببن سطح المياه فى مجرى وبين قاعه‎ 
تكون السرعة عندها مساوية لمتوسط السرعة‎ 
. على اللعط الرأمى المار مها‎ 
meander = full meander Jal انعطاف‎ 
اممناء فى مجرى البر على شكل انشوطتين‎ 
متعاقبتين ©» يسر العيار ف إحداهما فى انجاه‎ 
ا الساعة . وف الأخرى فى الاجا‎ 
المضاد‎ 
meander length طول الانعطاف‎ 


المسافة على طول اللهر بين النقط المماثلة على 
الحدود اللرار جية لمتعطفات كاملة . 


meander ratio نسسة الاثعطاف‎ 


هى نسبة عرض المتعطف إلى طوله . 


عرض الانعطاف meander width‏ 
المسافة العمودية بين الماسين نخورى المنحنيين 
المتعاقبين فى منعطف كامل . 


نهر کشر الانعطاف 
هر ڌو جرى كتير التعرج لأسباب طبيعية » 
تتعاقب فيه المواقع الضحلة ومواقعم "كل 
الشواطىء . 


هدار القياس - الهدان المثلم 
measuring weir = notched weir‏ 
منشأ لقياس تدفق المياه يشتمل غااباً على هدار 
عريض العتبة أو هدار مستطيل أو مثلث أو 
ثلمة ذات شكل آحر ء ويكون عا ألياه 
فوق المهدار: موّشرآ لمعدل التدفق . 


meandering river 


متجانسة المناخ 
meteorologically homogeneous‏ 
وصف لرقعة من‌الأرض يتساوى ف كل نقطة 
مہا احمال حدوث عاصقة ذات شدة معينة . 


علم الأرصاد الجوية ( متيورولوجيا ) 


meteorology 

فرع العلوم الذى يبحث ف الظواهر الحوية ٤‏ 

والقوانين الأساسية الى تنشأ عنها هذهالظواهر 
وتتحكم_ذمبا 2 

( انظر 


meter, current 


( current meter 


مسوا قياس 


AA 


meter fall = meter drop 


قنطرة النفريع العابرة 


metering offtake regulator 
خلالها إما عن طريق سیل قياس وإما عن‎ 
شم عاد‎ 5 5 
طريق مقطع نحكم معاير » ويكون جزءا من‎ 
. القنطرة‎ 


الفولاذ الطرى steel‏ لاقت 
فولاذ محتوى على نسبة من الكربون لاتتجاوز 
ەر ف الاثة . 


تر عة الدرحة الثالثة 
minors = distributary minors = tertiary‏ 
canals‏ 


الترع الآحذة من ترع التوزيع لتخذية ترع 
الدرجة الرابعة أو المساق أو الفنتحات . 
مضخة التدفق المختئط سام mixed fiow‏ 
مضخة تم بعض الخواص المميزة لكل من 
المضسخة التابذة والمضخة المروحية . 
بوابة تحكم للمناسيب المختلطة 
mixed level control gate‏ 
بوابة أوتوماتية تتح کم فی مناسیب الحلف 
كنا أنبا قد تفتح لتصريف الياه الزائدة عن اليد 
الأعلى ناسيب الأمام . 


مجمع اللغة العربية ب الفاهرة 


الطبقة الاحادية المختلطة 
mixed monolayer‏ 
طبقة غشائية تعوق التبخر » وتنتج من مركبين 
أو أكثر. 


المجرى المتحرك المحيط = المجرى الفريئي 
mobile boundary channel = alluvial‏ 
channel‏ 


المحرى الذى يكون جداره الملاصق للتدفق 
مياشرة مشتملا على مادة غير مهاسكة ‏ 
التماذج اشح ركة القاع 2 
mobile models = movable bed models‏ 
( انظر : movable bed models‏ ( 


تدرج الرطوية moisture gradient‏ 
معدل تغير مانحتوية التربة من مياه مع العمق . 


حاجز الأمواج mole‏ 
عمل بنا ضحم بداحله نواة من الراب أو 
الحجارة »و عتد من الشاطىء حى المياه العميقة » 
ويستخدم لكس حدة الأمواج ¢ أو رصيفا 


لرسو السفن » أو للغرضين معا . 


mooring ring حلقة الإرساء‎ 

حلقة من الفولاذ تعلق فى الحدار الحانبى 

لهويس ملاحة لتثبيت الال لأغراض الإرساء 
أو الحر . 


صورة فسيفسائية ( موزايك ) 
mosaic photograph‏ 
عدد من الصور الفوتوغرافية معت اللحصول 
عل صورة كاملة للامح رقعة من الأرض , 


المقطع الأكثر اقنتصادا 
المقطع العرضى الذى يتمثل فيه 


ممچم الهيدرو لوجيا ]لي 
“سے 
لتقئرب من حافة المياه ثم يعاد ربط الأقيوى ى 
most economic section‏ مها على المستوى المتاسب . 
الجسر المتحرك 


تدفق » إذا محدد امحدار سطح الميام 
وحجم احفر , 

المقطع الاكثر كفاية most efficient section‏ 
المقطع العرضى الذى يتمثل فيه أقصى تدفق » 
إذا تحدد امحدار سطح المياه ومساحة المقطعم 
اماق . 

الفم الانسيابى 
جزء يضاف إلى الطرف الأمامى أو اللتلبى 


للفوهة ليجعل دخول المياه أو خروجها 
انسيابيا . 


mouthpiece — adjustage 


النماذج المنحركة الفاع 
movable bed models = mobile models‏ 
الفاذج الى تكون فبا مواد القاع أوالحوانب 
قابلة للبحات . 


البوابات متحركة المكفاصل 
movable - hinged gates‏ 


البو ايات المفصلية الى تتحرك فبا كل مفصلة 
إلى أعلى وإلى أسفل فى أثناء التشغيل 
ماخذ متنقل - ماخذ عائم 


movable intake = floating intake 
ماحل يقام على شط من مجرى مائی تتغبر‎ 

المناسيب تغيرا كرا » فكلما تغرت المتاسيب 

تفلك أنبوب التصريف وتسحب المضخة 


yauoyable span — movable bridge 
الحسر الذى يمكن تحريك باع فيه يالدو ران‎ 
. أو الرفع لأغراض الملاحة‎ 
طريقة القارب انحر‎ 
moving boat method 
قياس التصريف بواسطة قارب يتحر 5ع‎ 
بعرض الخرى به آلة جس صوق لعسجيل‎ 
الشكل المندمى لمقطع اخبرئ الان »> و مقياس‎ 
. للتيار لقياس سرعى التيار والقارب‎ 
جز العشب‎ 


2077 
ق ص العشب الناى بالمنجل أو المكنة على ضشا فته 
جارى الرى والصرف ومساطحها ع و حدت 


٠. 0 ذلك دور‎ 
آئی‎ KLE) حفر‎ 
mud flush rotary = rotary boring 
( rotary boring انظر‎ ( 
mulch القطاء الواقى‎ 


طبقة من فضلات الثبات أو أى مواد حر کی 
تيسط على سطح الترية © للمساعداة ‏ عى 
الاحتفاظ بالرطوبة ودرجة الحرارة »> أو لتح 
تدمج القشرة السطحية أو تصلما أو للحد مت 
سيحان المطر قوق السطح منعا لحت الغرية > 
أو لتحسين بنيتها » لكافحة العشب الضار - 


3 مجمع اللغة اللمعربية ب القاهرة 


صورة متعددة العدسات 
multilens photograph‏ 
صورة اأتقطت بآلة تصوير متعددة العدسات 
رتبت محاور غرفها ترتيبا «تشاءبها حول غور 
رأسى لتغطى مالا أوسع عند كشف العدسات 
فق وقت واحد. 


السد الثر ابى المركب 
multiple - zoned earth dam - composite‏ 
earth dam‏ 


( composite earth dam 


( انظر 
مشروع متعدد الأغراض 
multipurpose project‏ 
مشروع يصمم وينفذ ويدار لخدمة غرضين 
أو أكثر فيجمع مالا بين الرى وتوليد 
الكهرباء . 
تشغيل خزان متعدد الأغراض 
multipurpose - reservoir operation‏ 
الموازنة على حزان لضبط علي حجز الياه 
واطلاقها حين يستبدف التخزين غرضين 
أو أكثر من الأغراض الآنية : 
الرى > واللاحة ٠.‏ والوقاية من الفيضان » 
وتوليد الطاقة الكهربائية » واحتياجات 
الصناعة والمطالب البلدية وغيرها . 


نظام الرى التعدد المصادر 
multiset irrigation system‏ 
نظام للرى بأنابيب مدفونة ى الأرض على 
عمق قريب من سطحها وعلى أبعاد متتظمة » 
وتستعمل لتغذية خطوط الرى الطويلة ق أ كار 
من"موضع ليكون الرى أكثر_انتظاما و ليقل 
امراف التربة ا تقلالمياه الزائدة عند عباية 
اللبطوط . 
مضخة متعددة الدفع 
multi-stage pump‏ 
مضخة طاردة ذات مجموعتين أو أكثر من 
الدفاعات المروحية أو الأجنحة الى تعمل 
على التوالى داخل غلاف واحد . 
التداخل بين الخوازيق 
mutual interference of piles‏ 
عندما يوضع فى التربة المغذة سحت المنشأ 
الميدرولى ستارتان قاطعتان أو خحطان من 
اللوازيق يعضبا بالقرب من يعض » محدث 
تخر فى القيمة اللهائية للضغط لأعلى » نتيجة 
لتأثير التراكب بين خطوط الانسياب » وهو 
ما يسمى بالتداحل بين الحوازيق ويعتمد على 
عمق القاطعان . 
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سمك اماء nappe‏ 
طبقة المياه الى نفيض على ذروة الهدار أو 
المسقط أو الشلال > وطا سطح علوى وسطح 


الهدّار المائل الضيق العتبة 
narrow-crested inclined weir‏ 
هدار یہی فوق قاع المجرى على شكل جدار 
مائل نحو الأمام أو الدلف »> ويطلق على 
هذا الهدار منقبيل الاختصار ادم ( الهدار 
المائل) . 
الصرف الطببعى natural drainage‏ 
التخلص من الياه السطحية فى ظرو ف طبيعية. 
ادن الطبيعى natural run-off‏ 
المدد الذى يأخذ طريقة إلى اللبر دون إنشاء ' 
أعمال صناعية لتجميع مياه الأمطار المباطلة 
على منطقة ما . 


خط الارض الطبيعية - خط السطح 


natural surface line الطبيعى‎ 

الخط الذى يريط نقط السطح الطييعى 

للأرض ويكون موازيا لمحور قاع الرعة 
أو على طول هلا المحور . 


ن * اث الصرف ١‏ و عه بب 


natural systems of draimis = random 
systems of drains 
شبكات الصرف الى تتبع المنخفضات‎ 


الطبيعية للأرض » فتتشعب كأغصان الشجرة . 
البثر الطبيعية natural well‏ 
منخفض طبيعى ف سطح الأرض منحدر 
الحوانب كبير العمق يخترق الطبقة المشبعة 
بالميام» ولكبا لاتنبئق منه إلى سطح الأرض 
إلا بالوسائل الصناعية . 


الإامرة needle‏ 
قطعة من! العشب فوق' قاع مجرى أو عتبة 
هدار أو بوابة موازية » لإغلاق فتحة بقصد 
التعحكم فى المياه . وقد تكون الإبرة رأسية 
أو مائلة » وهى أحد أشكال الألواح اللحشبية 


الحابسة للمياه . 


needle > 


الصمام الأبرق 
صمام ذو فوهة مستديرة تقفل بغطاس 
مخروطى فى اتجاه التدفق. و يستخدم الصمام 
الإبرى فى أغراض التنظم والضبط الى 
تستلزم تشغيل الصمام مددآ طويلة على أى 
فتحة ابتداء من حالة الإغلاق التام حى الفتح 
للتام . 
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اطخ الجاحزة السالبة 
negative confining bed‏ 
طبقة حاجزة تكون المياه الموجودة قوقها 
ذات منسوب استاتی أعلى من منسوب المياه 


. الى مها‎ 
دشر الصرف‎ 
negative well = absorbing well 
( absorbing well انظر‎ ( 
nagotiated contract عقد بالممارسة‎ 


عقد يسند إلى متعهد ختار وعل التفاو ضس معد 
ومع آخررن من المتعهدين ذوى اللرة 
والكفاية حول المواصفات والأسعار 


net duty = farm duty 


المقنن المالى المحسوب أو المقيس ف الحقل . 


عبار (( نريبيك )) Neyrpic module‏ 
هدار جزته الخلى بوابة مائلة مكونة من 
صفائح من الفولاذ مختلفة العرض ينظم ما 

التصريف وفق اللءاجة . 
ابتكر ععامل« نيربيلك ه ببلدة جريتويل يفرذسا. 


نظام لارق بالنخزين اللبلى 
night - storage irrigation system‏ 
رى المحاصيل مارا » وإغلاق متحات الرى 
ليلا مع تخزين الماء المتدفق فى ترعة التوزيع 
أثناء الليل ف أحباس الترعة أو ف برك معدة 
للتخزين وتصريفه أثناء للهار . 


القطر آلاسمی nominal diameter‏ 
قطر كرة حجمها مساو لمقاس الرسابة . 


نوموجرام 
nomogram=— nomograph— alignment chart‏ 


رسع بيانى تستخدم فيه حافة مستقيمة لقراءة 
قيمة أحد المتغرات التابعة_الى تقايل قيمة 


ری التندفق المتقطع 
non - cyclic irrigation = intermittent -‏ 
flow irrigation‏ 
) انظر : intermittent flow irrigation‏ ( 
الترعة الوسمية 
Ron-perennial canal = seasonal canal‏ 
ترعة للرى فى جزء من السنة فقط أو قى خلال 
1 ف غير اة 
non-uniform flow = Yaried flow‏ 
تدفق السائل فى مجرى مكشوف حن يتخير 
فيه عمق المياه من مقطع لحر . 


العمق العادى 
عمق المياه المقايل السرعة المنتظمة لتصريف 
معين فى مجرى مكشوف . 

التشغفيل العادى 
تشغيل الإيراد امات فى شبكات الترع أو موازنته 
على حسب ما كان مقدراً فى التصمم شاملا 
العوامل الحخارجية الى تواجهه فى الطبيعة 
كالرياح والأمطار 


normal depth 


normal operation 
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السطح البيؤومترى العادى 
normal - pressure surface‏ 

سطح پیزومری يتطابق مع حط التشبع . 

النحات العادى normal scour‏ 
التسحات الناتج عن فعل التيارات المستقيمة غر 
المعوقة . 

التخزين العادى normal storage‏ 
التخزين للمواز نة الذى تك ى كات الياه المنطلقة 


صورة فوثقرافية مائلة 
oblique photograph‏ 
وضع مائل » ويكون هذا اليل عادة ه54 
الهذار المتخالف 
oblique weir = skew weir‏ 
هدار يكون المسقط الأفى لعتبته مائلا عن 
أنجاه التدفق . 
بتر الر صك observation well‏ 
بار لاتضخ » وإنما تستعمل ق تحديد ارتفاع 
مستو ى' المياه الدوفية أو السطح البيزو متر ى 5 
آبار الرصد = آبار التفتيشس 
observation wells = inspection wells‏ 


آبار فوق خطوط آنابيب الصرف المنطى 


بي ا ا ل ا ل ل ا ل تن لك 
السئة العادية 


normal year 
السنة الى يكون فما التساقط أو التصريف‎ 
الهبرى أو الظواهر الأخرى قربية من متوسط‎ 

الأرصاد المسجلة لمدة طويلة . 


هدار القياس د الهدّار المثلم 


notched weir = measuring weir 


( انظر 


( measuring weir 


0 


للتفتيش على هذه الأنابيب والتحقق من تدفق 
المياه فا بغار عائق . 


تسعيرة رى الحصول 
occupier’s water rate = crop Water rate‏ 
( انظر : crap water rate‏ ( 


ogee weir 


الهدار المتعكس المنحنيين 
هدار تأحذ عتبته شكل المتحنيين المنعكسين . 
قنطرة فم 
1 8ه offtake regulator — intake‏ 
structure‏ 
منشأ يقام عند مأخحل ترعة فرعية أو ترعة 
وزيم التحكم ف كية المياه الداخحلة من 
الترعة الرئيسية إلى أحداها . 
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قنطرة التغر ع offtake regulator‏ 
لتحكم ف تصريف المياه فى الحرى الأصلى. 

الفناة المكشوفة 
چری مكشوف تجری فيه المياه . 

الفرش المفتوح الوصلات 

open - jointed floor 

فرش ذو وصلات مفتوحة لتخفيف ضغط 
المياه التحتية . 


open conduit 


الهدار المفتوح 


open welr — open diversion dam 
هدار تفريع بعرض الہر يعوق مجرى الياه‎ 
فى أدنى ادود . فيشتمل على ممرات حتات‎ 
وعل عديد من المنافذ الأخرى المزودة ببوايات‎ 
: متزلقة مثبتة فى متها دام‎ 
اليثر المفتوحة‎ 
يئر متسعة تسمح للرجل يدخوفا والتزول‎ 
. فہا حى مستوى الياه‎ 
جهاذ التشغيل = جهاذ الرقع‎ 
operating gear د‎ lifting gear 
جهاز اضبط وضع البوايات والعوارض‎ 


open well 


واللدوعات . . . إالخ ق الحدارات ذات 
الأححات . 
منحنى التشغيل الآمثل 


operating rule curye = rule curve 
( rule curye :  رظنا‎ ) 


الجمل الامثل للابخر والنتج 


optimum consumptiye use 
فية مياء التبخر والنتح الى معها يجنى أكبر‎ 
. حصول من "بات معين‎ 
الرطوبة المتلى‎ 
مقدار وطوبة الئرية للذى يصاحيه يوجه عام‎ 
. أفضل مو ئياق‎ 


optimum moisture 


الاحتياجات المائية المثلى 
optimum water requirements‏ 
أعماق المياه المفيدة المستعملة فى الرى والى 
تعطى كر إنتاج من‌الحاصيل ويشمل رطوية 
للتربة الاج عن للتساقط الفعال بالإضافة 
إلى مياه الرى . 


فوهة orifice‏ 
ثقب أو فتحة فع لوح أو حائط أو فاصل تفل 


منه المياه ويسدخدم فى الغالب لأغراض الحم 
أو للقياس > 


مقياس الفوهة orifice meter‏ 
ەياس بيين معدل التدفق من واقع تخر 
الضغط ١ن‏ خلال للأموهة > 

التدفق السغفلى 

orifice rın = undershot run 

الخالة الى يكون فہا تصريف الاه قى خلال 
الفرجة بين العتبة وأسفل البوابة أو بين لبواية 
للعليا والبوابة السفلى : 
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التساقط الجيلى 
orographic precipitation‏ 
تساقط عدث نقيجة صعود هواء رطب فوق 
سلسلة جيال . 


الجغرافيا المياهية الجبلية ( الهيدرو جرافيا 
الجبلية ) orohydrography‏ 

3 فرع المغرافيا المائية الذى يبحث فى علاقات 
[ الطيوغرافيا بصرف الياه . 


الانتشار الفشائى ( الأسموق ) 5أووهده 
عملية انتشار مذيب من محلول أقل تركيزا إلى 
عاول أكثر تركيزا من خلال غشاء شبه 


متفك 

فتئحة الرى outlet‏ 
منشاً عند رأس مسقاة يصل مابيئها وبين قر عة 
التوزيعم . 

outlet area زمام الفتحة‎ 


«ساحة الأرض المقرر رجا من الفتحة . 

حد زمام فتحة الرى 
outlet area boundary‏ 

الط الذى يرس حد المساحة المرتبة على فتحة 

رى . وقد يضم هذا الط واحدة أو أكثر 

من المساحات الأنية : 

(1) زماماً غر مزروع . 

(ب) زماماً مزروعا لا يتغذى من الفتحة . 

١ج‏ زمام؟ بور يعوزه الاستصلاح 8 


outlet box = division 505 علبة التوزيع‎ 
( division box انظر‎ ( 


المعر الماتى الإجمالى overall waterway‏ 
المسافة يبن الوجهين الرأسيين لكتفى الجسر 
مقيسة على طول محور الطريق فوقه . 

تجاوق الاستفلال 
سحب المياه” من بر عا يتجاوز الحدود 
الاقتصادية لتصريفها . 


overdevelopment 


سك الانسكاب averfall dam‏ 
سد يصم ليسمح بتصريف الياه من فوقيم 
عتبقه . 

الاستثمارات غير المباشرة 

overhead investments 

الاستثمارات ف منطقة مشروع لارى المتعلقة 
ببناء الطرق وغير ها منوسائل التقل والمدارس 
والمستشفيات وعيطات البحث ووحدات 
العامة الأخرى و 


الرى افرط 
إعطاء مياه للحقل تزيد کدرا على احتياجات 
الحاصيل . 


oYverirrigation 


overland rumofî 


المغند البرى 
مياه الماد الہرى حين جرى قوق سطح 
الأرض قبل أن تصل إلى مجرى ماق دد ۔ 


التصريف الزائت overload‏ 
مياه الى ا تجری فى ترع الرى بکیات نجاوق 
التصريث التصميمى . 
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enn 
ا قتدفق العلوی‎ 
oyer-pour run = Oyrer-shot run 
. الحالة الى تفيض فبا المياه من فوق البواية‎ 


قختطرة التصريف العلوى 
overpour type regulator‏ 


القنطرة الى مرفما التصريف من التر عة المغذية 
إلى الترعة المتفرعة مما فوق ذروة حائط أو 
فوق الحافة العليا لبوابة أو عارضة . 


عقت شامل - عق تسليم مفتاح 
package job contract = turn-key‏ 
contract‏ 


عقد يلر مم فيه المتعهد يعمل التصميات 
التفصيلية وتنفيد الأعمال واختبارها وتسليمها 
كاملة ومعدة للانتفاع ها . 

معامل حوض التبخر 

Pan coefficient = conversion coefficient €‏ 
نسية التيخر من ”سط ح ماق كبير الاتساع إلى 
التبخر من حوض التجارب . 


panel wall = breast wall حجار الدعم‎ 
( breast wall انظر‎ ( 


أ قهدار المكافىء اللقطع parabolic weir‏ 
هدار قياسى على شكل قطعين مكافئين . 


الانقلاب overturning‏ 
امبيارحدث إذا تفوقت القوى الأفقية المؤثرة 
فى المنشأ على القوى الرأسية بالقدر اأذى ارج 
عصلة القوى جميعها على أى مستوى أقق 
عن -حدود المنشأ . 

النخزبن الدورى أو المستهر 


over-year storage = cyclic storage 


( انظر 


( cyclic storage 


2 


parabolic flume 


مسيل قطعى مکافیء 
مسبل مقطعه العرضى على شكل قطع مكافة . 

الجنابية Parallel canal = side canal‏ 
ترعة تنشأ بمحاذاة الترعة الرئيسية أو الفرعية 
لرى المناطق الى لا يصرح برها من الترعة 
الأصلية . 

حاجز الجسر 
سور منخفض فى شكل جدار أو أعمدة رأسية 
وقضيان أفقية أو نحو ذلك . وينشأ عتد حافة 
رصيف السر على الحائبين لحماية المشاة 

والمركبات . 00 

المادة الام parent material‏ 
المادة الى تكون مصدر تكوين التربة والعرية 
التحتية , 


parapet 
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مسيل ( بارشال » Parshall flume‏ 
مسيل فنتورى عسن لقياس تدفق النحارى 
المكشوفة استنبطه المهندس و رالف بارشال » 
(4885١60-9ه96١)‏ عحطة البحوث الائية 
بولاية كلورادو بالولايات المتحدة . 

قاطع جزتى partial cut - off‏ 
القاطع الذى مخترق طبقة سفل و لكنه لا يصل 
إلى طيقة غير منفذة . 

إنجاز جز فى partial performance‏ 

إنجاز جزء من العمل يعتير بذاته ذا منفعة 

لصاحب العمل والتوقف عن استكال الأعال 

المتعاقد عليها . 


حوض مياه جوفية مطور جزئيا 

partially developed water basin 

حوض مياه جوفية يقل الاء المرفوع منه 
للزرراعة والصناعة عن الماء الوارد اليه ٠‏ 


الترميم 
إصلاح سطوح صغيرة منعزلة من الحارى 
والمنشات الميدرولية » أو استعادة حالتها 
الأصلية . 


patching 


تروة التخزين peak stage (reservoir)‏ 
المنسوب الذى تصل إليه مياه اللتزان فى خلال 
الفيضان حين مجتاز الفيضان ذروته ومبط 
معدل الداخل إلى اللتزان إلى ما يساوى الخارج 


لل # 


مياه الالتصاق 
pellicular water = adhesive water‏ 
( اتظر : adhesive water‏ ( 
قر ص التر قيم pendant = tag‏ 
قرص معد يبحمل رقم نقعلة الرصد ويعلق 


فى حبل القياس . 

سلك القياس pendant wire‏ 
حبل محدد حط قياس التصريف و حمل قرص 
لترقم . 

أنبوب الضفط penstock‏ 


الحرى المغلق الذى عمل الياه الواقعة حت 
ضغط إلى الساقية أو المنفة ( التوربيتة» 

لياه اللابدة perched water‏ 
مياه جوفية ف تكوين حامل لما عدو د السعة 0 
يقع فوق عدسات صخرية صغيرة غير منفذة 
كليا أو منفذة جزئيآً » وقد تكون المياه 
لابدة وقتيا : ( ي0dk+rerkho‏ ) إذا کات 
التكوين الحامل ها قريبا من سطح الأرض > 
لأنبا فى هذه المحالة تكون معر ض3 للفقد با لتبخر 
أو التتح أو بالتخلل التدريجى إلى أسفل 
ف الطبقة القليلة الإنفاذية . 

التخلن 
نوع من الانسياب بين طبقات الربة حدث 
فى الفرجات المتصلة لادة حبيبية مشبعة بتأثير 
الاحعداراميدرولالذى ينها غالباً نم تالأرض ‏ 
( ملحوظة) : الفرق بين الرشح والتخلل هو 
أن الأخير يعر عن حركة الاء أو الرطوية 
خلال النطاق المشبع داخخل التربة » على حين 
أن الرشح هو نفاذ الماء [لداخل الربة من 
خلال سطحها . 


percolation 
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طريقة احواض التسرب 
percolation basin method —= infiltration‏ 
method‏ 


طريقة يعاد ا شحن الحزان الوق علء 

أحواض اصطناعية ورك الماء ليتسرب إلى 

الحزان الحوق 1 

رى التسرب 

إعادة شحن اللزان الحو وذلك ٠‏ 

أ برى أرض مزروعة ريا يتجاوز 
احتياجات الغخاصيل . 

ب - غمر أرض زراعية خالية من الزرع 
بالمياه . 


percolation irrigation 


البثر المادية 
بئر”مفتوحة تستمد المياه غالبا من أول طبقة 
حاملة للمياه ادف بعد حفرها وتكون غير 
حصورة » قد تتسرب الياه إلى البر إما 
هن جوائبا وما من قاعها أو من الحوانب 
والقاع معا على حسب ظروف الموقم . 

مثقاب الدق 
مثقاب يثقب بتأثي رالصدم الناتج عن دق 
الصخر دقا متكررا . 

الحفر بالدق percussion drilling‏ 
حفر الآبار بتفتيت طبقة الأرض المحفورة 
قطعا صغيرة أو مسحوقا ثم رفع المادة المفتتة 

48 إلىآسطح الأرض . 

الترعة الدائمة perennial canal‏ 
ترعة للرى على مدار العام . 


percolation well 


percussion drill 


الرى الدائم 


perennial irrigation 
. إمكان استمرار الرى طول السئة‎ 


نظام الرى الدائم 
perennial system of irrigation‏ 


نظام للرى بمد الأراضى المزروعة ياحتياجاتما 
المائية من الأنهار و المصادر الأخرى على ٠دار‏ 
السنة . 
مث ث0 ال بف 
perfect module == rigid module‏ 


( rigid module :  رظنا‎ ( 


بثر الآنبوب ا مثقب 
perforated casing well — slotted tabe well‏ 
يئر يكون فما الأنبوب الذى تدلحل منه المياه 
مثفبا أو مشقوبا 
قاطع مثقب 


perforated cut - off ع‎ semî - impervious 
eut - off 


قاطع ينشأ بمادة لا نحكم منع الماء من العخلل 
مثل الستائر الفولاذية » ويقام عادة فى الحانب 
الى للأساس لتخفيض الضبغط عليه . 


طريقة الرى بالانابيب الخقبة 
perforated pipe method :‏ 
الرى بأنابيب خفيفة الوزن قابلة للنقل ذات 
ثقوب مرتبة لرى شرعحة من الأرض على 
الحائيين ريا متتظما . 


مجم الهيدره لوجيا 4۹۹ 


كفالة الأداء ( التامين النهائى ) 
performance bond‏ 
ما يقدمه المتعهد لصاحب العمل تأمينا لإنجاز 
العمل" وفق المواصفات والشروط المتعاقد 


. علا‎ 
period, base مدة الاس اس‎ 
( base period : انظر‎ ) 
مدة التجمع‎ 
period of concentration = time of 


concentration 

الزمن الذى يستغرقه مدد الذهر فى تدفقه من 

أبعد نقطة فى مستجمع الأمطار حى اتنصيابه 
ف الْهر . 


peripheral pump مضخة محبطية‎ 

مضعخة ذات دفاعة مروحية » يزداد دفعها 

للسائل ععروره خلال لمجموعة تالية من 
الأجنحة الدرارة » تحيط بالدقاعة . 


خط الثلج all]‏ عشلا permanent snow‏ 
حط حدد أقل منسوب قل ثلجى فى أى 
ويبى فوق الأرض طول العام . 
دی أثايببي الر نش المثبئة 
permanent sprinkler method = stationary‏ 
sprinkler method‏ 


` طريقة تنقل مها المياه من مصدرها إلى الر شاشات 
من خلال شبكات من الأناييب المركبة محالة 
ثابتة تكون ,غالبا تحت سطح الأرض . 


نقطة القبول الدائم 
permanent wilting point‏ 


اللحظة الى تلمس عندها أوراق التبات الناى 
نقصا داتما فى حتوى التربة من الرطوبة ثتيجة 
لقصور عن إمدادها بالماء » ويعير علا بنسية 
٠‏ مئوية لحتوى الماء بالنسبة إلى وزن التربة ابلخافة. 


النفاذية permeability‏ 
١‏ خاصية المادة الى تسمح عركة المياه 
حلاها يصورة محسوسة عندما تكون الادة 
مشبعة مها وخاضعة لتأثر ضغط هيدروستاتى 
بالمقدار المعتاد أن تتعرض له المياه الطبيعية 
تحت السطحية . 

8 ؟ س ويطلق المصطلح أيضا كمرادف 

8 لوحدة النفاذية  .‏ أ ' 


معامل النفاذية 
permeability, coefficient of‏ 
( انظر ‏ : coefficient of permeability‏ ( 
الهدار انفد 
هدّار يبى مواد مفككة ونفاذة . 


permeable weir 


السرعة المسموح بها permissible velocity‏ 
أعلى سرعة مأموئة لتدفق الياه لانحدث 
تحاتا على امتداد مسافة طويلة من معدل الر عة 
أو امحرى . 


خر رطة بالتصو: ار photogranmetric map‏ 
خريطة مجمعة هن صور فوتغرافية أرضية 
وجوية » تبين ما على سطح الأرض من 


۰۰ مجمع اللغة العربية ب القاهرة 


ا ا ا 


لتصوير الساحی photogrammetry‏ 
إجراء الأحمال المساحية أو إعداد اللخرائط 


بالتصوير الحوى . 

دورة المياه الجوفية 

phreatic cycle = cycle 05 0 

مجموع الوقت المستغرق فى ارتفاع الماءالأرضى 
واخفاضه التالى . وتكون هذه الدورة يومية 
أو سنوية أو قرئية . 

الفاصل الجوفى phreatic divide‏ 
هاصل محدد المنطقة الى تغذى كل مجموعة 
من الحارى الاثية السطحية بالماء الوق . 


تراوح ااستوى الجوفى 
phreatic fluctuation = fluctuation of‏ 


water table 
الحركة المتعاقية علواً واحفاضا الى يتعرض‎ 
1 ها مستوى الياه الخوفية‎ 
ينطع التضيع‎ 
phreatic surface — line of seepage 
انظر‎ ( 
المياه الجوفية الحرة‎ 
phreatic water = free ground water 
. المياه الحوفية الى يكون سطحها حرا‎ 
حك السحب الطبيعى‎ 
physical yield limit = potential limit 
كر معدل لكمية الياه الى ممكن سحا‎ 
اصطناعيا من حزان جوق خلال حقبة من‎ 
. اازمن دون اعتيار لكلفة سحب المياه‎ 


( lire of seepage : 


التنظيف بالحامض pickling‏ 
إزالة الطبقة القشرية أو الأ كسيد من الأجسام 
الفلزية لعل سطوحها نظيفة كيميائيا وذلك 
يغمسها فى حامض . 
العمل بالقطعة piece work‏ 
يقة الحساب العامل على أساس القطعة الى 
ينجزها وليس على أساس الأجر الثايث . 


الدعامة pier‏ 
حائط قصير من ميانى الحجارة أو اللحرسانة 
العادية أوالمسلحة يبتى فى مجرى مياه إما لتعجزثة 
المجرى إلى عدة ممرات مائية » وإما لمقاومة 
الأحمال الثقيلة للمركبات الى ينتقل تأثيرها 
إلى الدعامة عن طريق الشات الفوقية > 
أو للغرضن معا . 
قلنسوة الدعامة 
pier cap = pier template‏ 
غطاء للدعامة يبى عادة على شكل بلاطة 
خرسائية . 


البيزومتر ر مقياس ضغط الياه » 
piezometer‏ 
جهاز لقياس ضغط الياه الخارية . 
السطح البيزومترى piezomefric surface‏ 
= سطع الضقط 
) انظر ‏ : pressure surface‏ ( 


= pressure surface 


معجم الهيدرو لوجيا 


“١ 


ا ر 


تماسييح الحديد 
قوالب الحديد التاتجة من أول صهر لركازه. 


pig iron 


pigment الخضاب‎ 

الحسيمات الرقيقة الحامدة الى تستعمل فى تجهيز 

الدهان » وتكون بصفة أساسية قابلة للذوبان 
فى محمل الدهان . 


الضازوق pile‏ 
ركيزة رأسية أو جانببة للمنشأ » تتميز بالطول 
والاستقامة والحساءة + وعادة يكون مقطعها 
العرضى مستديراً أو مربعة وتغرس ف التربة 
بالدق أو بآى وسيلة أخرى . 


7 
هدار الخوازيق 


الهدار شبه الأصم الذنى يحقق الرفع المطلوب 
فى مناسيب المياه بدق الكوازيق . 


piles weir 


النموذج الرائد 
نموذج ينشأ بمقياس صغير جداً يسترشد يه عن 
السلوك امتوقم للأصل بعد تنفيذه » 
أو للتحسينات المقترح إدخالها على أصل قائم : م 


pilot model 


بدالة أنبوبية 
أنبوب أو مجموعة أنابيب تحمل مياه ترعة 
فوق مصرف أو مجرى طبیعی أو واد . 


pipe aqueduct 


السقوط الانبوبى 
closed conduit drop‏ ع pipe drop‏ 


( closed conduit drop : انظر‎ ) 


الفجوة الأنبوبية piping‏ 
الممرات الى حدما المياه الواقعة تحت ضخط ع 
خلال المواد المنفذة الى يشتمل علہا تكو ين 
طبيعى أو يرتكز علا منشأ هيدرولى » و طلز 


حين يتجاو ز العلو الهيدرو لى قيمة حرجة معبيتة 


التكسية الوقائية 
pitching = beaching‏ 
تغطية سطوح الميول الرابية لمجارى اقفر 
والصرف وضفاف الأنبار بمواد ترص قو_تنهة 
أو تنبت فا لوقاينها من فعل المياه . 


اتبوب ( بيتو » Pitot tube‏ 
نبيطة لقياس سرعة الياه الخارية »وتشتمل ساسا 
على أنبوبة أفقية صغيرة لبا فتحةموجهة خد 
اتجاه التيار و متصلة بأنبوبة رأسية يرصده قا 
ارتفاع مستوى الياه فوق سطحالمياه الحاو ية > 
وقد تكون مزدوجةذات فتحتين تتجه لحد اهيا 
ضد اتجاه التيار و الأخرى مع اتجاه التيار ليڪو ن 
الفرق بين المنسويين فى عمودى الياه دليف حلى 


pitting اة‎ 


تخشن السطوح أو تكون جيوب فہا پسیپ 


التكهف أو حت الياه . 


نفطة الارتکاز 
نقطة عل ضفة المجرى تيعد مسافة عدادة عن 


خط قياس التصريف وتتلاق عندها اللا“تشعة 
الصادرة من نقطة الرصد على ذلك الخط ‏ 


Pîvot- point 


1۲ 


الكياس piston‏ 
قطعة على شكل قرص تنزلق دال اسطوانتق 
متصلة بمحرك أو بمكنة يراد إدارما عن طريق 
ذراع تمر فى خلال نباية الاسطوانة . 


ضفاط الكباس الترددى 


piston compressor 
مكنة ذات كياس' ترددى يعمل أحد طر فيه‎ 
. ركا » والطرف الآخر ضغاطا للهواء‎ 


الفرش الواقى ال ركامى 
placed riprap = talus‏ 
( اقظر 3 talus‏ ( 
الخرسانة العادية plain concrete‏ 


خرسانة غير مسلحة محديد التسليح أو مادة 
تسليح أخرى » وقد تكون مزودة 5 
حقيف لتجنب الشروخ يسيب الانكماش والتغر 
فى درجات الخرارة . 


الخربطة البلازيوترية 
planimetric map‏ 
خريطة تظهر الأوضاع الأفقية فقط للمعام 
الممثلة فما » وتختلف عن الخريطة الطبوغرافية 
فی آنہا لاتبين ارتفاعات التضاريس بشکل 
حكن قياسه . 


planing = smoothing لتقصيب‎ 1 

العملية النهاثية ف تسوية الأرض لإعدادها 

للرى » أو العملية السنوية لإزالة العوائق 
الصخرة النائجة عن ؤراعة الحقل . 


ام تكون قد 


مجمع اللغة العربية ب القاهرة 


عوارض الغماء planks = stop logs‏ 
( اقظر : 
الوحدة الميكانيكية plant‏ 
كل الوسائل الميكانيكية المطلوبة لتنفيذ الأعمال . 


( stop logs 


استهلاك النبات للمیاه 
plant consumption‏ 
المياه الى يمتصها الثباتق نموه وتتضمن الياه 
وسطوح جسمه بالنتح والوسائل الأخرى 
التو ازن اللدن Plastic equilibrium‏ 
حالة الإجهاد فی داحل كتلة من التربة » 
تشوهت إلى حد * استنفاد كل 
فى مقاومتها للقص . 
التبطن بغشاء قدن ( بلاسنيك ) 
plastic filling lining‏ 
تبطين للع والحزانات بغشاء لدن (يلاستيلك) 
يغطى عادة بطبقة من الطين أو الخر سانة 
لمايته من العوامل الحوية والموأثرات 
الخارجية . 


النيات والخارجة من أوراقه 


الانسياب اللدن 
plastic flow - plastic deformation‏ 
ټشوه المادة إلى ما بعد حد المروئة »+ إذ 
يستمر التشوه دون حاجة إلى مزيد منالإجهاد . 


Plastic paint الدهان اللدن‎ 

دهان من الراتينجات التركيبية الى کون 

طلية متيئة لدنة » شديدة المقاومة للعوامل 
الطبيعية والتفاعلات الكيميائية . 


ممجم الهيدرولوجيا 


a 


الخلوص ( فى هويس ) 
play = clearance‏ 
مسافة الأمان يين الحدارين الحانبيين لويس 
عند أضيق مقاطعه وبين أكير عرض ف 
السفينة حين تكون ف الوضع المتوسط . 
المحراث plough‏ 
آلة زراعية تستخدم فى شق التربة ورفع تراما 
وقلا وهرسها جزئيا وذلك لإعداد منبت 


ملام لبور . 

وصلة المأآخدذ plug connection‏ 
تبيطةالاتصال بين القطارة وخخط أنابيب الرى 

plmger الغطاس‎ 


يتميز بأنه أطول من الشوط وأنه منتظ. المقطع 
ويزيح المائع مباشرة بالانغمار 1 


مقباس المطر pluviometer‏ 
J‏ انظر : rain gauge‏ ( 
معامل قياس الطر 


pluviometric coefficient 

نسبة التساقط الفعلى ى خلال شبر إلى ميته 

المتوقعة لوكان توزيعه متساويا على مدار 
العام ' 


الخشب الرقائقى ( الأبلاكاش ) 
ply wood‏ 
لوح خشى يتكون من ثلاث طبقات أو أكثر 
من بعض أنواع الشرائح القشرية المتقاطعة 
الألياف . 


مضخات هواتية pneumatic pumps‏ 
مضسخات تعمل بقوة المواء المضغوط . 


مخزون المنخفضات 
pocket storage = depression storage‏ 
( انظر ب depression storage‏ ( 
مخرج عبنات الرساية 
point integrating sediment sampler‏ 
نبيطة لاستخواج عينة من الرصابة العالقة ف 
محرى بإنزالها إلى ا مو ضع مراد استخراج 
العينة منه » ويسوى الضغط داخلها وتخارجها 
حتى لامحدث اندقاع عند أخذ العينة » و توخل 
العيئة بعد ذللك ببطء » ثم يقفل خر ج العينات 
ويرفع إلى السطح حيث تفرغ منه العينة . 


التساقط النقطى point precipitation‏ 
ية التساقط فوق محطة > تمييزآ لها من متوسط 
التساقط فوق منطقة . 
اللجرى المسلتقر 
poised river = stable stream‏ 
ابر أو المحرى الذى يظل ف جماته حافظا 
لانحداراته وأعماقه وأبعاد مجراه دون تغير 
ملحوظ تی مئاسيب قاعه . 
علاج التلوت pollution abatement‏ 
تحسن صفات المياه المستعملة للأغر اض 
الختلفة أو الحافظة علا من للتلوث . 
تحويض آكاء ponding‏ 
١‏ _إمساك الماء ف حيز على السطح ليتاح 
له مزيد من الوقت للرشح . 
٢‏ ملء حبس من قناة يعد عمل سدو د مق قته 
عند طرق هذا المبس لإجراء ارب کقیاس 
الضائع بالتسرب . 


6 مجمع اللغه العربية ‏ القاهرة 


pool = reservoir 


الخزان 
( انظر : 
الحيز المسامى 
حجم الفجوات الى تتخلل اللسيات الخامدة 
لج للتربة, . 
المسسامية porosity‏ 
1 اللالة الى يكون فبها الحسم مشتماد 
على فرجات . 
؟ - دلالة على خواص الفرجات فى تربة أو 
طبقة فما يتصل بالتخلل ودرجة النفاذية . 


( reservoir 


pore space 


۳ - النسبة يبن حجي الفر جات فى ية معلومة 
من مادة ويين الحجم الكل لكتلها 

porosity, effective المسامية الفعالة‎ 
( fective porosity > انظر‎ ١ 

portable fiume مسيل متنقل‎ 


مسيل لقياس تدفق الياه فى الحارى الصغيرة » 
محتوى عادة على تموذج مصخر دار عريض 
العتبة مصنوع من اللحشب أو صفائح الحديد 
ليسهل نقله من مكان إلى آخخر . 


رش الانابيب التنقلة 
portable sprinkler method‏ 
الطريقة التى تنقل مها المياه من عحطة ضخها أو 
من مصدر ضغطها حى الرشاشة الأخيرة 
من حلال خطوط أنثابيب تكون كلها قابلة 


الهداى المننقل 


portable weir 


هدا لقياس التصريفات القليلة كتصريفات . 


المراوى الحقلية . وهو هدار عريض العتبة 
صغير الحجم يسبل نقله من موقع لآخر . 
الطبقاة الحاجزة الموجهاة 
positive confining bed‏ 
طبقة حاجزة تكو ن المياه الموجودة نحنها ذات 
منسوب استاق أعلى من منسوب المياه الى 
۽ فوقها.'. 
قاطع کامل : 
positive cutoff == complete cutoff‏ 
قاطع يصل إلى طبقة صخرية أو طبقة غير 
متفلة . 
السطح البيزومترى الموجب 
positiye-pressure surface‏ 
سطح بزو مرى فوق خط التشبع 8 
التساقط المكن 
possible precipitation‏ 
عمق تساقط المطر الممكن حدوثه على حوض 
معين ومدته فى فيرة زمنية محددة . 
أول مسح للرسابة بعد الإنشاء 


post-construction, first 
sedimentation survey 


أول مسح قاعدى للرسابة ئی خز انلم يكن قد 


علم الآنهار potamology‏ 
فرح الميدرولوجيا المتعلق بالحارى الماثية 
السطحية . 


معجم الهيدرولوجيا ٠.6‏ 


حد السحب الطبيبعى 
potential limit = physical yield limit‏ 
( انظر : physical yield limit‏ ( 
قنوات محطات الطاقة 
قنوات صناعية مكشوفة تلدأ أساسا لتوصيل 
لمياه إلم محطات توليد الطاقة الكهربائية 
المائية المتاحة لسقوط المياه . 
precast concrete‏ 
حرسانة تصب ی قوالب أو أشكال ثم تنقل 
بعد شكها لبت فى موضعها . 
التساقط 
جملة ما بمكن قياسه من مدد ماى ف 
أ شتى صور الرطوبة الساقطة ما يشمل الندى 
والمطر والضباب والقلج والبرد »> ويعير عنه 
يعمق الماء السائل على سطح أف ف اليوم 
أو الشبر أو السنة . 


التساقط المباشر 


precipitation 


precipitation, channel 
( channel precipitation 


( انظر 


التساقط الحملى 
precipitation, convective‏ 
convective precipitation‏ ( 


( انظر : 
التساقط الإعصارى 


precipitation, cyclonic 
( cyelonic precipitation : افظر‎ ) 


التساقط النقطى 
( انظر point precipitation  :‏ ( 


precipitation, point 


° power canals 


منحنى إحمالى التساقط 
precipitation mass curve‏ 
رمم بيان للكميات المتراكة من المطر المتساقط 


فى زمن معين . 


تقدير سابق للإنشاء 
pre-construction estimate‏ 
تقدير للتكاليف يبى على حساب الكيات 
المذكورة بالمشروع وفق الأسعار الواردة 
يعطاء المقاول الذى يعهد إليه يتنفيذ المشروح . 
تقدير سابق للتصميم 
pre-design estimate‏ 
تقدير للتكاليف عسوب على أساس عمليات 
مسح مفصلة إلى حد ما » كتقدير تكاليف 
خزان بعد معرفة مقطعه العرضى ونوح أساساته 
أو تقدير تكاليف شبكة رى بعد معرفة أطوال 
الترع ومقاطعها . 
التنيوّؤات 


توقع حدث أو أحداث فى المستقيل فى ضوء 
بيانات عددة أو تقديرات إحصائية . 


predictions = forecasts 


الموڏع التفضيا 
preferential distributor‏ 
موزع يبى على #رى میاه متفرع مله ترعتان 
أواكن » وينم الورع Ss‏ 
تغبرات الحرى » على سحن يتقاسم الفرع أو 
الفروع الأخرى وامحرى باق التصريف 


پنسب ثابية . 


5٠ل‏ 
تقدير آبنندائی preliminary estimate‏ 
تقدير يببى على مسح تقرييبى ووحدات 
إجمالية للأسعار » كتقدير تكاليف خزان 
بعر فة مقطعه العرضى دون أساساته ©» أو 
الى سوف تروما . 


وية النجهيز Preliminary watering‏ 
الرية الى تعطى للأرض قيل إلقاء البلور . 
قطارة معاداة الضغطظ 
pressure-compensating emitter‏ 
قطارة للرى بالتنقيط نمحفظ ضغط الماء ثابعا 
لتكون عملية التنقيط منها منتظمة . 
الجارى امضغوطة pressure conduit‏ 
كل نوع من الحارى المقفلة الى تملا المياه 
جميع مقطعها وتقودها ت ضغط . 


طاقة ااأضغط pressure head‏ 
الطاقة عند أى نقطة فى مجرى مياه ممثلة 
بارتفاع خط اليل الميدرولى فوق تلك النقطة . 
منظم علو الضغط 
Pressure head regulator‏ 
نبيطة تستخدم فى الرى بالرش حفظ ضغط 
الماء فى الأنابيب ثابتا عند درجة معينة » وهى 
مجموعة من الروافع » يؤثر الضغط ف الأنبوب 
على الراقعة الرئيسية بواسطة غشاء مرن 
حركها » وهذه تؤثر بدورها على الصام 
ابت على الطرف الآخر منها فتضغط فتحته 
على الأثبوب محيث يبى الضغط خلفه ثابتا . 


مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة 


صمام تخفيف الضغط 
pressure reducing valve‏ 
صيام يركب فى الخطوط الفرعية للرى يالرش 
لتقليل ضغط الماء عند المواقع الى تنخفض 
عا يجاورها حى لا يكون الضغط الناشىء 
فها أعلى من الضغط اللمعتاد للرى بالرش . 


سطح الضغط ( السطح البيزومترى » 
pressure surface — piezometric surface‏ 
سطح وهمى تمثل كل نقطة فيه علو طاقة 
المياه ى طيقة حاملة لها . 2 . 5 


pressure tunnel 


النفق الضغطى 
نفق ثملؤه المياه تحت ضغط 4 


الخرسانة سابقة الاجهاد 
prestressed concrete‏ 
حرسانة شديدة المقاومة يشد ف داخلها كبلات 
أو أسلاك فولاذية قبل الصب لتفادى إجهادات 
الشد أو خفضما منعا للشروخ » و بذلك تتحقق 
أكر فائدة من استعمال المادتان . 


الترعة الفرعية الاولى 


primary canal = branch canal 
( branch canal : رlظغئ|‎ ) 


فتحات ابتدائية مزامئة 
primary openings‏ 
فرجات معاصرة لتكوين الصخور » وتحدث 
نتيجة الظواهر المكونة لحذه الصخور . 


معجم الهيدرولوجيا ¥ 
الإعداد ع شي 0 priming‏ ری مبرممج programmed irrigation‏ 
١ف‏ السيفونات - إفراغ الحواء الموجود الرى طبقا لبرنامج سايق لتوزيع المياه على ! 
داحل السيفوت . المزرعة لبضعة أيام وينفذ عادة أو توماتيا 0 


؟ ف الترع ‏ إدحال الماء فى ترعة جافة 
وملؤها على التدريج إلى المنسوب التصميمى » 
ويكون ذلك عقب إنشاء ترعة جديدة أو عند 
بلك مومسم ری . 
زمن الإعداد priming time‏ 
الزمن اللى ينقضى بن ية بدء صب الماء 
فى أعلى السيفون ولحظة بدء تشغيل السيفون 
تشغيلا كاملا . 
الترعة الرئيسية 
principal canal = main canal‏ 
( انر : maiz canal‏ ( 


. probable precipitation التساقط المحتمل‎ 


عمق تساقط المطر المتوقم حدوثه على حوض 
معان ومدته ف فترة زمتية ععادة . 

إنتاجية التربة productivity of soil‏ 
قدرة التربة على إنتاج نيات أو سلسلة من 
أنواع النبات بأسلوب زواعى معين . 


اللقطع الطولى 
profile map - longitudinal section‏ 
) انظر ‏ : longitudinal section‏ ( 


الاحتياجات المالية أأربخة 
profitable water requirements‏ 
أعماق مياه الرى الى تنتج أكثر الحاصيل رعا 
وتتمشى مع احتياجات 0-8 والنيات . 


البرمجة  {programming = schedoling‏ 
وضع برنامج معين يبن : 
( الأعمال الى سوف تنفد . 
9) می تنغذ ۰ 
5) من اللىسينفدها :] 
(5) ما يلزملتنفيذها من مال ومواد قال . : 
الدفعات الجارية 
progress payments = ranning payments‏ 
( انظر running payments‏ ( 


تقدير المشروع project estimate‏ 
تقدير تقريبى للتكاليف بحسب المشروع 
بتاء على عمليات مسح وتصمهات مفصلة 
تفصيلا كاملا لجميع الأعمال وتقدير دقيق 
لكتياها وبأسعار ثقريبية تحتمل الصعود 
والميوط إلى حد ما . 

قضابة العشب المدفوعة 

propelled weed cutter 

مركب صغير للغاطس تدفعه عجلات تجديف 
وبه سكاكين تتحرك قرب القاع لقضب 
العشب ودفعه فى اتجاه التيار إلى أن يرفع إلى الر 
ق موقع مناسب . 


propeller pump المضخة الروحية‎ 


مضخة يتولد معظم ضغطها من تأثير الدفع 
الذى نتحدثه الأجنحة فى السائل . 


٠١8 


م 
الو دع التتاسسى proportional distributor‏ 
موزع يقسم التصريوف بنسب ثابتة أو متغيرة . 
نا 
porportional weir = weir with linear flow‏ 
characteristics‏ 
0 أنغار : 


( weir with linear flow characteristics 


proposal = tender إالمطاء‎ 
( tender : انر‎ 2 
protective structures منشآات الوقاية‎ 


منشات لإمرار مياه العراصف الاطرة أه 

مياه الصرف فوق الترح أونحتها » أو احم فى 
تصريف المياه ف مشروع ليكون فى الحدود 
المأمونة . 


الأصل prototype‏ 
ف علم الهيدروليكا : هو المنشأ اذى ممثل 
بنموذج لإجراء التجار ب الهيدرولية . 

البرنامج الاحنياطى لتفريغ الخزان 


provisional reservoir release schedule 
ر نامج سنوى لكميات المياه الى تسحب من‎ 
الحزان على أساس الياه المتاحة للتخرين‎ 
وتقدير المطالب المائية منها والتنبق بتصريف‎ 
الحرى » ويكون هذا الرتامج عرضة‎ 

المراجعة الدورية . 


مجمع افلغة العربية - القاهرة 
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مقياس الرطوبة 

جهاز لقياس الرطوبة فى الحو » يشتمل 
أساسا على مقيامى حرارة متشامين » محيث 
محتفظ يإحدى البصلين مبتلة والأخرى 
جافة . 


الطين الاصم puddled clay‏ 
طين يعجن أو يستعمل وهو مبتل لیصبح غير 
منغ للماء » وقد يكون خليطا من الطين 
والرمل . 
الضخة النبضية pulsometer pump‏ 
مضخة إزاحية تضخ الماء فى نيضات 


بالتأثير المباشر لضغط غار الماء ثم تكثيفه . 


psychrometer 


المضخة النابقة 
( الظر : 
مضخة طاردة لو لبية 
pump, centrifagal screw‏ 
centrifugal screw pump‏ ( 


punp, centrifugal 
( centrifugal pump 


( انظر 

pump, centripetal الضخة الجابنة‎ 
( centripetal pump :  رظنا‎ ( 

وحدة دقع الخرسانة 
وحدة ججهز ةه عضخة ذات فعل مباشر لدفع 
الحرسائة الطرية بقوة ونقلها داخل أنابيب . 

pump, propeller الضخة المروحية‎ 
( propeller pump :  رظنا‎ ( 


pumpcrete unit 


pump, recipr0c4tİ 12E ةıددرتلا المضخة‎ 
( reciprocating pump انظر‎ ( 


معجم الهيدرولوجيا ١١4‏ 


الخضخة المفردة الفعل single-action‏ رمسم ْ الضخة حارونية الغلاف pump, volute‏ 


0 انظر : sirtgle - actıon pump‏ ( | ) انظر . volute pup‏ ( 
مضعخة مغردة الدفع pump, single ~ stage‏ 
) انظر . single - stage pur”‏ ( مضخة لسر المرئكزة pump, well point‏ 
آاضخة توربيئية الغلاف  pump, turbine‏ ) انظر : well point pump‏ ( 
( انظر : turbine punp‏ ( 
مضخة النفر یڅ pump, vacuum‏ الجر الحی pure lime = quick iime‏ 
( انظر ‏ : racuun Purp‏ ( ( اثطر . quick lime‏ ( 
وادى السيل 87ت | الچ اأحى quick lime = pare lime‏ 
( انظر . wal!‏ ) مادة أكسيد الكلسيوم فى شكلها العادى 
ترح الدرجة الرابعة ( التجارى ) 
quaternary canals = 555--5‏ 
( اتطر . لي ين 6 الإأسمتت ال الشك 
اأرابط السرد بع quick setting cement quick coupler‏ 
نبيطة خخاصة ار بط أو لفاك وصلات أنابيب الأسمئنت ااذئى يتحمد أسرع من الأسمنت 
الرى بالرش ف زمن قصير . العادى . 


مضخة شعاعية التدفق «سسم radia1-]o¥‏ عنفة التدفق المركزى 


مضخة يدخل السائل فما إلى الدفاعة الدائرة radial flow turbine‏ 
قرب عور الإدارة وينصرف مها إلى غلاف توربيئة يتدفق المائم من كل عيطها الخارجى 


الضخة بحركة بين الجاهى نصف القطر 
والمماس »> ويستمر تصريف السائل المتجمع 
ف الغلاق عن طريق فتحة الطرد . بصورة عامة . 


فى شلال الدوران © ويتدفق نحو عركزه 


1٠‏ مجمع اللفة المعربية ب 


الفاهرة 


بوابة نصف قطرية 
radial gate = Tainter gate‏ 

بوابة مفصلية أو مرتكزة على عور أذى » 
وجهها على شكل قوس دائرى مركز 
انحنائه على عور الارتكاز . وتسمى أحيانا 
بوابة 9 تر » نسبة إلى متترعها ١‏ يرام 
تر ) 

الأساس التصل raft foundation‏ 
طبقة من اللرسائة المسلحة ق العادة ع "جد 
تحت كل المنطقة الشاملة للأعمدة والدعامات 
والأكتاف » وتبرز خارج عحيط قواعدها » 
وتستخدم كأساس فى ححالة الأرض الضعيفة 
التماسلك أو الأحمال الشديدة الثقل . 


معامل توزيع المطر 
rainfall distribution coefficient‏ 


نسبة أكير ارتفاع لكمية المطر فوق موقع 
ا ا ارتفاع المطر قوق المستجمع 


دليل 7 المطر rainfall index‏ 
متوسط كية المطر الى تمثل جملة ما ممتجزه 
اعتراض النبات وما تمترنه المتخفضات وما 
يؤول إلى الأرض بطريق الرشح › ويثهى 
ما يزيد على ذلك إلى مخارى الأثمار . 

رشح المطر rainfall infiltration‏ 
المزء من كية المطر الذى ينفذ إلى داخل 
الثرية أو الصخر من خلال السطح ويساوى 
جملة التساقط ناقصة الفقد بسبب اعتراض 
النبات وما يؤرل إل المنخفضات أو أى 
تخرين حر وما يتبخر من كافة السطوح الرطبة 
وما ينحدر کدد مبرى . 


مقياس المطر rain gauge — ploviometer‏ 
جهاز لقياس ية المطر الى تسقط ف مكان 
وزمن معلومين 
عارض ممطر 
ريح شديدة مصحوية بتساقط المطر 


شبكات الصرف الطبيعية 


random systems of drains = natural 
systems of drains 


rain storni 


( انظر : 
نافورة بعيدة المدى 

النافورة الى يندفع الرذاذ منها إلى الحزء 

الحارجى من داثرة الرى 
المتحدر النهرى 

جزء من مجرى يكون التدفق فيه سريعا 

ومضطر با دون وجود مساقط واضحة . 


( natural systems of drains 


range nozzle 


rapid 


rate of flow = discharge التصر يف‎ 
( discharge اقظر‎ ( ٠ 


التقئين أو العاير rating = calibration š‏ 
١‏ _العلاقة الى #ددها العجرية بين الكمياث 
المرابطة كالعلاقة بين سرعة كزراة أجنحة 
عداد التيار وسرعة, المياه . 
٢‏ عملية أذ المقاسات أو الأرصاد بقصد 
التقنين أو المعايرة . 


منحنى علاقة المنسوب بالتصريف 
rating curve = stage-discharge relation‏ 


( stage - discharge relation 3 انر‎ ) 


معجم الهيدرولوجيا 


معايرة جهاز قياس السرعة 

rating of current meter 
ايار أجهرة قياس السرعة  تحت‎ 
ظروف فا لتحديد العلاقات‎ 
الأساسية بان ر المياه والخزء الدوّار‎ 
. فى اهاز‎ 


rating tank 0 صهريج المعاير‎ 


حوض غتوى على ماء » تتحرك عليه عربة 
حمل عدادات السرعة وأتابيب «١‏ بيتو » 
للعاير ها . 


التخرين المقيد التغريغ ration storage‏ 
التخزين الذى تقل ياته عن التخرين 
العادى » وبذلك جرى الموازنة على أساس 
التخفيض فى مطالب السحب بنسبة معينة حى 
مكن الحافظة على المياه المتاحة واستسخدامها 
دة أطول . 


الإفجيج 
واد ضيق وعميق أو صدع فى جبل » وهو 
أصغر من الأخدود : 


ravine 


الجبس 
(أ) جزء من امحرى بين محطى قياس › 
ويكون طويلا ومستقما . 
(ب) جزء الترعة الذى تظل فيه العناصر 
الميدرولية منتظمة . 


reach 


۱۱۱ 


خرسانة سابقة الخاط 
ready- mixed concrete‏ 
خرسانة مخلط ميكانيكيا فى وحدة حاط 
مركزية وتوزع للاستعمال فى أعمال متباينة . 


إعادة شحن خران الياه الحجوفية 
recharge of apn aquifer = ground-water‏ 
recharge‏ 


إضافة متكرره لياه اللزان الحوق بطرق 
طبيعية أو اصطناعية للانتفاع بسحبها وقت 
الحاجة أو لوقف زحف الياه الملحة فى المناطق 
الساحلية . 


بثر الشحن 
نوع من الابار العكسية الى تفر بقصد 
إثراء الطبقة الخاملة للمياه 58 


recharge well 


الضفاط الترددى 
reciprocating compressor‏ 
مكنة يكون الضاغط فبا على شكل كباس 
أو رق يتحرك للأمام والحلف فى داحل حيز 
امضخة الترددية reciprocating pump‏ 
مضخة إزاحية يعمل فها الكباس على سحب 
المياه إلى داخل الاسطوانة وطردها مما 


بالتناوب . 
الاستصلاح reclamation‏ 
عملية الاستفادة من أراض المستنقعات 


والأراضى المتدهورة والصحراوية جلها 
صالحة للزراعة أو الاستيطان » وكذلك 


تحويل الشواطىء إلى أراض جيدة الصرف . 


١١1‏ مجمع اللفة العربية ب الثاهرة 


تمديل المنشا الهيدرولى 
reconditioning of hydraulic structure‏ 
إدخال تغيير على المنشأ الميدرولى » لتخيير 
طروف المدخل أو تقوية العرش ضيااً 
ب لقدرة المنشأ على استيعاب التصريف القائم 
أو المطاوب زيادثه . 


درامات كاشفة 

reconnaissance investigations 
جمع البيانات الاقتصادية والاجماعية والفيزيقية‎ 
عن رقعة معينة من الأرض » مع القيام يأقل‎ 
ما بمكن من المسح الحقلى الأولى بدرجة‎ 
معقولة من الدقة وذلك لتقييم الأوضاع‎ 
البشرية والاقتصادية والاجماعية » ودراسة‎ 
ا عکن إدخاله علا هن تحسين باستتخدام‎ 
. المياه والموارد الطبيعية الأخرى‎ 


تقوبر الاستنطلاع ( لمشروع الرى ) 
reconnaişsance report‏ 
تقرير يبى على أساس الفحوص الاستكشاهية 
الغاملة للمعلومات الآنية 


(أ) تاريخ المنطقة وجغرافيتها ومدى 


المشروع . 
وبع پیان مدى صلاحیہا للرى وكذلك 
مصادر الياه والاحتياجات المائية » وشطة 
التوسع فى المشروع متضمنة تعدد أغراضه » 
وتصئيف لكل المواقع الحتملة التخزين » 
وليل اقتصادى لإمكانياته مصحوباً بالنتائئج 
والتوصيات . 


دورة الاستعادة 
ارتفاع مستوى الاء الأرخى بسبب إضافة 


recovery cycle 


مياه له بضع سنن عقب فثرة هن الاستتر اف 
حى يصل إلى مستواه الأصل . 


استعمال الياه لز هة 
recreation uses of water‏ 
تسيير القوارب وتيسير السباحة والرحلات 
المائية وغيرها من وسائل الترقيه بألقنوات 


الهدار الستطبل rectangular weir‏ 
هدار قياس حاد العتبة له ثلمة مستطيلة . 
مخطط شبكى 
rectilinear chart = grid chart‏ 
مخطط ٠رسوم‏ على ورقة مقسمة مخطوط 
أفقية متساوية البعد تتقاطع مع خطوط رأسية 
متساوية البعد كذلك . 
اختبار الاسترداد 
طريقة لاختبار إدرار بثر ما بضخ الماء ما 
حى يتفض انخفاضا معينا عن مستواه 
المعتاد » ثم تركه ليعود حى يرتفع إلى ذلك 
المستوى مع الرصد الدقيق للزمن المستغرفق 
حى کن حساب إدرار البثر رياضيا . 
البعد عن الماخذ 
بعد أى نقطة علىطول عور ترعة مقيساً 
من مأخذ الترعة من نهرو مجرى أو خزان 
أو ترعة آم . فإذا كان القياس بالكليومتر 
سمى البعد الكيلومترى . 


recuperative test 


reduced distance 
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توازن التحات والترسب 
regime = regimen‏ 
حالة استقرار جريان المياه أو الحرى فبا 
يتعلق بالتحات والأرسب ٠,‏ 


خز ان المواز نة فر ا regulating‏ 
حزان ينشأ فى وادى لبر أو فی أى حوض 
آحر للتحكم فى تصريف الياه محاجز أو سد 
مزود ببوايات . 
الموازئة regulation‏ 
تنظيم وتوزيع الموارد الائية 8 عد 
تلك المصادر أو الترح الفرعية وترع الاتوزيع 
لسميق الاحتياجات الزراعية والتحكم فى 
دخول الرسابة إلى الترع وإطلاق المقادير 
المقررة من التصريف عند كل تقطة فى 
شبكة الرى ٠‏ وتيسير قياس هذا التصريف 
واد من تيدد الیاه ومن اللسائر ف 
حالة الأحدات المفاجكة . 
regulation diağram‏ 
رەم پیانی كامل دن منحنړین عثلان تراكم 
كميات المياه الدانحلة وكياتها الخارجة > 
ويظهر كيات الفائض والعمجزر ومددتما 5 
النخزين للموازذة 
يات المياه الى تعزن للوقاء بالمطالب المائبة 


regulation storage 


| 


فى الحلف ويطلق المصطلح بوجه عام 
على ذلك الحزء من السعة الكلية تمييزاً له عن 
التخزين الخصص لاستيعاب الرسابة والتحزين 
الخصص لوقاية من الفيضان 
منشآت الوازنة 
منشات تبى فى الع لضان محكر معين فما 3 
ولقياس المياه ف انتقاهًا إل «راقم استسخدامها 
أو توزيعها . 
القنطرة 
نشا يببى عند المواقع المناسية فى ارج 
التعحكم ف المياه وموازنة تصريعها . 
وحدة التنظيم regulator unit‏ 
نبيطة تستخدم لمط ضغط الماء ثايتا عبد 
درجة معينة فى شبكة ما . 
الخزان المنظلم 
regulatory and storage reservoir‏ 
أقرب اللعزانات المقامة لتطوير نظام الرى 
إلى رقعة الأرض النتفعة بالتخزين . 
الخر سانة المسالحة 
reinforced concrete = ferro-concrete‏ 
حرسانة نتوی على حديد تسليح ميث 
بحملا مع على مقاومة الإجهادات : 


regulation structures 


regulator 


الر طوبة الشسة relative humidity‏ 
نسبة سار الاء فى الحو إلى «قدار البخار 
اللى عكن أن حتوية الحو قفسه ف حالة 
النشيع ويعر صا بنسية مثوية . 


١١+‏ مجمع اللغة العربية ب القاهرة 


ف التسرب 
relief drain = seepage drain e‏ 


صرف مكشوف أو مغطى ينشاً لتخليص 
الترية المشبعة من مياهها الزائدة » وذلك 
بالرشيح . 

خرائط تضاريس ( خرائط طبوغرافية ) 


relicî maps = topographic maps 
( topographic maps : انظر‎ ( 
relief well بش التتخقيف‎ 


بثر لتصريف الياه الى توجد فى حالة ضغط 
تحت مستوى مصرف مغطى يتصل باليثر 
فتتدفق المياه الصاعدة من اليثر فى المصرف 
ويذلك حت الضغط 

الأعمال المحالة renıittance works‏ 
أعمال تقوم بتنفيذها جهة ما لساب جهة 
أخرى . 

إعادة تشكيل الترع remodelling, channel‏ 
تعديل أو تغيير العناصر الحيدرولية لترعة 
رى قائمة يشومها عيب . وقد يشمل التعديل 
حبسا أو أحباساً من الترعة أو الشكة كلها » 
أو يكون التعديل يسبب زيادة مقترحة 
على سعة الرعة » ويتضمن التعديل المنشات 
الميدرولية المقامة علها لكى تلاثم الظروف 


ال مستجدة 
الطلاء بالأسمنت renĞering‏ 


إضافة طبقة رقيقة من ملاط الأسمنت إلى 


سطح البتاء . 


التجديدات 


renewals 


إصلاحات شاملة تسود السطح كله تقرياً 


وتتضمن إحلال أجزاء من المنشآت والياى 
عل التالف مہا » ولكلها لا تنطوى عل 


زيادة فى القيمة الأصلية . 


reservoir = pool الخزان‎ 


بركة أو محيرة أو حوض لتخزين اليه 
والموازنة عتدها والتحكم فہا »> وقد يكون 


اران طبيعيا أو صتاعيا 


مسسح الرسابة بالخزان 


reservoir sedimentation survey 


تعرف ية الرسابة وصفائها وتوزيعها ف 


حزان ما وتعرف آثار التسخزرين فى مجرى 


البر أمام اللحزان وخلفه . 


متنحنى الانحرافات التراكمية للتصر رف 


residual discharge mass curve 
منحی يبن تراك انحراف التصريف سنة پعد‎ 


آخری عن المتوسط السا للتصريف خلال 


الحقبة محل البحث . 


متحنى فروق الكميات المتراكمة 
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residual mass rainfall curve 
می بین الكمياث: الثرا كه ب سنة ابنذ‎ 


أخرى -- لفروق كيات المطر عن ٠متوسط‏ 
سقوط المطر فى أثناء مدة معينة . 


التربة المقيمة 


residual soil == sedentary soil 


تربة بقيت فی مكان نشأتها . 


ام 
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الفائض السفقى residual surplus‏ 
الفرق بين كية المياه المنطلقة والاحتياجات 
المائية الف لية حن يزيد السحب على الطلب . 


الراتبنجات resins‏ 
مواد تستعمل فى الدهان تتحلب طبيعيا من 
بعض الأشجار الصنوبرية » ولا تذوب 
فى الماء وإثما تذوب فى التريتعن والكحول 

والبترول . 


طريقة القاومية resistivity method‏ 
إحدى طرق الفيزيقا الأرضية لتحديد طبيعة 
المياه الحمولة فى طيقة مستكشفة . وتعتمد 
على مقاومة التكوينات ل الاختبار لتيار 
كهربائى يسرى بن نقطة وأخرى . 
مادة معوقة للشك 
retarder = retarder of set‏ 
مادة تضاف لتأحر شك الأسمنت فى 
الحرسانة . 


الخزان الحتجز 
retarding reservoir = detention reservoir‏ 
حزان" لجز میاه الفيضات دون مو از نة 
مسف حاجر 
retention terrace = absorptive terrace‏ 


( absorptive terrace انظر‎ ( 


الضغة المنعزلة retired embankment‏ 
ضفة تبى على مسافة من حاقة البر وراء 
ضفته القامة لتكون خط دفاع ثانا . 


تراجع المتاسبيب  retrogresslon of Ievels‏ 
ا تخفاض قراءات النسوب التوعى للنهر 
لتصريف ما » وينطبق المصطلح أيضا على 
انخفاض مناسيب القاع . 

التدفق الراجع 
مياه الرى المتمرعة من محرى أو من جمع 
ماش ع وتتخلل الأرض حى مستوى اللمياه 
تحت السطحية ثم تعود فى الباية إلى مجرى 
سطحى أو مجمع ماق آآخر . 

العائد من وحدة مياه الرى 

revenue value of unit of irrigation water 
صاق الربح الناتج من استخدام وحدة مياه‎ 
الرى طول زمن نمو الحجصول.‎ 

رقم ( رينولدز ) Reynolds number‏ 
رتم لابعدى مثل النسية بين تأثيرى القصور 
الذاق واللزوجة فى الائع . 
وينسب إل العام « رينولدز » . 

ترعة الحيسيد 


ridge canal = watershed canal 


return flow 


ترعة فى أرض مستوية أو منحدرة تتبع 
لحد ما خط القمة الذى يقمم الإقلم إلى 
مستويان أو أكثر متحدرين إنحدار؟ طميفا > 
وبذلك يكون الرى ميسراً على جانى الترعة . 

اسثمة الآرض ` 
السطوح المستمة الى تقسم الأرض إلى 
مستويين يحدران انحدارا طفيقاً وهذا ييسر 
عملية الرى وتوزيع المياه على جانبى الترعة 
الى يتحدد محورها على امتداده . 


ridges 


١1 


فنطرة التفر بع المتعامد 
right-angled offtake regulator‏ 
قنطرة تفريع زاويته قائمة . 


منافح آلجری 
canal land width‏ ع right - of - way‏ 
( ”ائظر canal [014 width‏ ( 


المجرى الثابت المحيط 

rigid boundary channel] 

المحرى الذى يكون جداره الملاصق للتدفق 

«باشرة غير متحرك » ومن أمثلته المحرى 
الارساق أو امنا ٠.‏ 1 


النماذج الثابتة القاع rigid models‏ 
الفاذج الى يى فبا القاع أو الحوانب مواد 
عير قابلة للتحات . 

النماذج الجاسئة 
الماذج الى تكون مادة قاعها أو جدرامها 
غير قابلة للحت . 


rigid models 


EY ا‎ 0 0 

rigid module = perfect module 
نبيطة تضمن شات تصريف الياه المارة‎ 
بقطع النظر عن منسوب‎ ٠١ من قناة إلى أخترى‎ 
. المياه فى كل منبما وذلك فى حدود معيئة‎ 


حافة الخزان 
خط تقاطع السطح العلوى للمياه الخرونة 
مع سطح الوادى 5 


rim (reservoir ) 


مجمع افلغة المعربية ب القاهرة 


مغتت ripper‏ 
2 
آلة ذات أسئان محر لتفتيت العربة الصلده 


أو الصخر . 


القائم riser = riser turnout‏ 
آتبوب رأمى يثبت عط الرش الفرعى 


ويثبت قيه رأس الرشاش . 
تنمية حوض الثهر 
river basin development‏ 
ترشيد استخدام الأراضى والموارد الائية 
محوض بر لصالح السكان . 


الاسر النهرى 


river capture == river piracy 

عملية اقتناص ر لرافاد ہر حر ومحدث 

ابر الأول طريقه لال 
منايح الثالى بقوة حت أسرع 


النهر الراشد 


( انظر 


ذلك حين يشق 


river, maturc 


( mature river 
ضبط تدر بف النهر‎ 
river regulation = stream-flow regu'avicı 
وصح خطة معينة لاستخدام شبكة الرى من‎ 
. مياه ألبر 2 وتنفيذ هذه اللمطة‎ 


تهذيب مجرى النهر river training‏ 
أعمال هندسية تنشأ على طول نہر أو جزء 
منه لتوحيه التدهق فى انجاه معن أو لتكوين 
مر ماثى بالعمق اللازم لأغراض اللاحة . 
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النهر الناشىء 
( انظر 


river, young 
( young river 
river valley project مشروع وادى نهر‎ 
مشروع يراد به التطوير والضبط وحسن‎ 
. الاستخدام للموارد الائية محوض الهر‎ 


جرف النهن 
مادة غرينية توجد فى قيعان الحارى وتكون 


riverwash 


معر ضة للحات والارسب : 


المحمل انار جح rocker bearing‏ 
جهاز ارتكاز يسمح لاية العضو الحمول 


بالتعحرك حركة زاوية خفيفة . 


الهدار ال ر گامی rockfill weir‏ 
هدار هنفد يتكون چسمه دن الجر المکسر 
أو دن حطام الصحر 5 


العائمة القضيب 00: velocity‏ ع rod float‏ 
قضيب ثابت الطول أو «كون من أجزاء 
متداخلة تمجعل طوله قابلا للتعديل » وبه 
ثقل فى قاعدته ليسير طافياً مع التيار فى 
وضع رأسى . فتقاس السرعة المتوسطة 
للمياه يبن سطحها وقاع القضيب عن طريق 
قياس الزمن الذى يقطع فيه مسافة معينة . 
السد الترابى المدميج 
rolled - earthûll dam‏ 
سد ترایی ينشأ على مراحل متعاقبة بالدمج 


المیکانیکی . 


الأرض المتمودة 
أرض ذات سطح به تموجات متدرجة . 


rolling land 
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أساوب الرش بالفرعيات الدراجة 
roll - move sprinkler lateral systetı‏ 
side roll type system‏ — 
أسلوب الرى يالرش » تحمل فيه الأثاييب 
الفرعية على عجل ©» يوضع على مسافات 
متساوية وتكون الأناييب مورا لها فيسبل 
بذلك درج اللبط الفرعى ٠ن‏ موقع لاحر . 


التعربش roofing‏ 
الفراغات الى تتكون محليا بين العا 
اليدرولى وترية أساساتئه يسبيب هبوطها . 


داليسة rope and bucket lift‏ 
بيطة قديمة لرفع الماء من الآبار تقكون من 
دلو من الحلد أو جردل متصل علقة من 
الحديد أو اللمشب معلقة بل عر غ بكرة 
وتدار النبيطة باليد أو عاشية تعدرك عل 
مسار منحدر ٠.‏ ويقف رجل لتفريغ الداو 
عندما يصل إلى سطح الأرض . 
جدول التوزيع الداخلى 
جدول توقيت مخدم أغراض التوزيع الداحلى 
لياه الرى بين الشركاء فى زمام فتحة واحدة . 


roster 


حفر دوراآنی 
rotary boring — hydraulic rotary muth« dJ‏ 
mud flush rotary‏ = 
حفر البثر ياستمخدام عمود من قضباك جوفاء 
ينتبى من أسفل عافة قاطعة » ويدور بسرعة 
كبيرة > ويدفع فيه ماء عالق به طمى 
ليختلط بالمادة المحفورة مكونا طيئة لمحفظ 
جوائب البشر من الاتميار . 
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الضفاط الدورآنى  rotary compressor‏ 
مكنة ضغط يتحرك الضغاط فبا حركة 
دورانية' حول المحور > ويشمل ذلك : 

الضغاطات النايدذة 

(centrifugal conipressors) 

والضغاطات المروحبية (550۲8 2150-97۸۲( 

rotary drill— abrasion drill المثقاب الدوار‎ 
( abraslton drill انار‎ ( 

المضخة آلر حوية rotary pump‏ 
مضخة إزاحية تعمل على رفع المياه فبا 
أداة دوارة بدلا من الكباس . 

نظام المثاو ية 
rotation system = rotational working‏ 
نظام يقضى بتقسم شبكة الرى إلى مجموعتين 
أو أكثر محيث لاتطلق المياه فى آی مہا 
بصفة مستمرة © وإثما تفتح مآحذها أياما 
حدودة وتقفل أياما آحری > على أن يوذ 
فى الاعتبار الوجبات الى يتطلمها نمو الحاصيل 
وطاقة المصدر الماثى الذى يغذى الشبكة » ومن 
مزايا هذا النظام تخفيف أعباء الصرف . 

دور اللثاوية rotational turn‏ 
المدة المقرر إعطاء مياه الرى خلاها فى نظام 
المناوبة , 

معامل الخشونة roughness coefficient‏ 
معامل عثل مدى تأثر خشونة المواد المحيطة 
بالمياه الحارية ف فقد طاقها + ويستخدم 
هذا المعامل فى الصيغ التلفة لساب السرعة 
التوسطة لتدفق الياه فى للقئوات والخارى 


المائية , 


المحيط الخشن rough boundary‏ 
الحدار الخامد الحيط بالمائعم الذى تسبب 
نتوءات سطحه اضطرابا ف الطبقة الانسيابية 
للمياه . 
معامل الاستدارة romdness coefficient‏ 
الفسية بين متوسط أنصاف الأقطار لتقوس 
حافات الحم إلى نصف قطر الدائرة الموسومة 
داحل أكر بروز ف الحم : 
الجمل 
مبلغ من الال يدفع اثر براءة اسحتراع 
سواء كان فرداً أو هيئة . 
منحنى التشغيل الآمثل 
rule curve = operating rule curve‏ 
منحى ينشأ على أساس الخيرة السابقة لبيان 
يقة الموازئة على اللتزان الى تؤدى إلى 
أفضل النتائج ٠‏ و ذلك لتطبيقها على الموازنة 
فى المستقيل » حى يتحقق الاستخدام 
الأمثل للتخرين . 
الرية الخفيفة 
بل سطح التربة يلا سريعا إما على سبي الوقاية 
من الصقيع ف الناطق المعرضة له > أو لمنع 
التدهور الذى, يصيب أنواعا معيئة من 
امحاصيل . 
الدقعات الجارية 
running payments = progress payments‏ 
مبالغ تدقع للمقاول بين الحن والآخر ف 
أثناء تقدم العمل . 


royalty 


rum through irrigation 


زاوية الانسباق angle of‏ و52 


( انظر : 50 angle of‏ ( 
التصر يف الآمون safe yield‏ 
معدل كية الياه المسحوية الذى يمكن 


استمراره لأمد غير محدود . سواء كانت 
المياه مستمدة من مصدر سطحى أو جوق 5 
اللعالم البارزة للمشروع 
salient features of a project‏ 
المعطيات الحامة عن طبيعة المشروع وحجمه 
وأهدافه . 


اماء املح 
الماء الذى تتركز جملة الأملاح الذائبة فيه 
بلرجة معتدلة . 

االو حة salinity‏ 
التركيز النسبى للأملاح فى ماء معين . و تنسب 
الملوحة عادة لكلوريد الصوديوم 1 

ضبط اللوحة salinity control‏ 
خفض أو منع التلوث بالملوحة فى المياه 
المستعملة للأغراض النزلية أو الزراعية أو 
الصناعية . 


مفياس اللوحة salinometer‏ 
جهاز لقياس كية الملح قى علول . 


saline water 
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ا ا وا ا ساسم 
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الوثوب 
الحركة غير المستمرة للجسمات الى على القاع 
وتكون على شكل سلسلة من الوثبات 
القصيرة . 


saltation 


طبقة الوثوب 5 saltation layer‏ 
المنطقة الى تحدث فها ظاهرة وثوب اباسيات 
وتكون عند قاع المحرى . 
تصريف الحمولة الواثية 
saltation load discharge‏ 
كية المواد المنقولة ف وحدة زمنية فى مياه 
جارية . 


محطة العيئة sampling station‏ 
امحطة الحلفية حيث تومل عيناث الياه 
المزودة باحلول لتحديد تصريف الاه فى 
الحرى على أساس التغير فى درجة تركيز 
الحاول . 
اللفح بالرمل sand blasting‏ 
إزالة الشوائب السطحية من الأجسام الفازية 
وذلك يتسليط جسمات عن الرمل على سطوحها 
نحت ضغط شديد > فيتيج عن ذلك حت 


متحكم فيه . 
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الكش 


موجة رملية ذات مقطع عرصى مثلث تقريباً 
(١‏ ف مستوى وأمبى وق اتجاه التدقق ) 
انحدارها قليلا فى الأءام وحاداً فى الحلف » 
وتنتقل الموجة للخلف بتحرك المواد الرسوبية 
من فوق الانحدار الأماى وترسها فوق 
الاتحدار الى . 

sand point = well point رکال اليش‎ 

( well point : انظر‎ ) 


حواجز الرمال 
منشأ يقام فى مجرى رئيس أمام القناطر 
الألحذة منه للحيلولة دون دخول الرسابة 
الدشتة القريبة من القاع إلى الحارى المرعية . 


sand dune 


sand screens 


مصيدة الرمل sand trap‏ 
جهاز ينشاً فى الحرى لتصيد الرمال والغرين 
وغيرها ما تحمله المياه » ويتتمل المهاز 
غالبا على وسيلة لطرد هذه المواد إلى حارج 


ار ی .۰ 

الترد كك المتسعهة satarated soil‏ 
الثربة الى تكون كل فرجاتها المسامية متلئة 
ا 


وزن الوحدة الشيعة 
saturated unit weight‏ 
وؤن الوحدة اليتلة حن تكون الربة مشبعة 
بالماء . 


خلل الم لتشسع ا خط التخلل ے خط 

الانحدار الهيعرولى ش 
saturation line = Jine of 5364058010183 =‏ 
percolation line = hydraulic grade line‏ 
الحط الذى يقطع الضفتين عل جانى ار عة 
فبرسم الحد الأعلى لتشيع الضفتين بعد 
مرور الياه فى الترعة لمدة معينة . 


saturation, zone of 


7 1 اليد + 


) zone of safura1ı0" : انظر‎ ( 


حوايا الأحجار sausages‏ 
أسطوانات من السلك الشبكى تمل بالأاحجار 
وتربط أطرافها ثم توضع فى مجموعات 
أفقية أو رأسية لحماية جوانب الأثهار هن 


النحر . 


السقاقة scaffold --- scaffolding‏ 
تركيب موقت يستخدم ف بناء المنشأة أو 
تعديلها أو هدمها لتيسير صعود العمال 
ونزومم عا محملود من أدوات ومواد 
البرمجة 


) prograınıing : ضر‎ ( 


scheduling = programming 


فطل التحات scour‏ 
ما تحدثه الياه الحارية فى القاع والضفاف 


ممجم الهيدرولوجيا 


ممرات الحنات 
scouring sluices = under slaices‏ 
) انظر + sluîces‏ 1177061 ) 


مکش طة seraper‏ 
آلة لنسوية الأرض تحفر التراب و جره بواسطة 
سكينة » وا وعاء لحمله وجهاز لتفريغه . 
الصغاة 
( انظر strainer”:‏ ) 
البثر ذات اإصغاة 
screened well = strainer well‏ 
يئر تدخلها المياه من خلال مصفاة أو أكثر 
بدلا من الغلاف الغةب الذى تزود به الآبار . 
كاشط الريك seummer‏ 
جهاز لإبعاد الربد عن سطح المياه المعدة 
لتغذية العو ذج 5 
بالوعة الإفريز 
( انظر: 
الثر عا الموسمية 
seasonal canal = non - perennial canal‏ 
( انظر ° mon - perennial canal‏ ( 


التخزين الموسمى 
نخرين الياه فى مومهم زيادة الإيراد 
أيضاً على ؟ية الخرون الموسمى . 
تعتيق الخشب seasoning (of timber)‏ 
تخفيض نسبة رطوية اللشب مقدار يلاثم 
الغرض من استعماله 
ترع التوزيع ( الترع الفرعية الثانية ) 
secondary canals — distributaries‏ 
( انظر : distributaries‏ ( 


screen — strainer 


scupper = kerb inlet 
( kerb înlet 


seasonal storage 
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فتحات تالية 
فرجات الصخور الى تحدث نتيجة ظواهر 
تتعرض الا الصخور بعد تكولها . 


secondary openings 


الئرية المتقولة 
secondary soil = fransportal soil‏ 
( انظر : fransportal soil‏ ) 
بوابة قطعية sector gate‏ 
بوابة نصف قطرية لا تريط عمفصلين فقط 
عند ذراعبها كالعتاد بل بعدة مفاصل على 
كامل طوفا . 
دفعة مقدمة مؤمئة secured advance‏ 
الدفعة المقدمة الى تدفع للمتعهد يضمان مواد 
ردت للموقع عندما يكون المتعهد نفسه 
مكلفا باتمام العمل . 
التربة القيمة 
sedentary soil = residual soil‏ 
( انظر : residual soil‏ ( 
الرسابة sediment‏ 
مواد من أصل صخرى أو تكوين عضوى 
أو بركاق تنقلها المياه من موقعها الأصلى إل 
موقم ترسما . وف المحارى الائية يطلق 
المصطلح على المواد الغرينية الى تكون عالقة 
يالمياه وزاحغة على القاع : 
تركيز اواد الرسوبية 


sediment concentration 

نسبة وزن المواد الرسوبية الخلوطة بالماء 

إلى جملة وزن الخلوط . ويعير أحيانا عن 

تركيز المواد الرسوبية بنسبة حجي هذه المواد 
إلى حج الخلوط . 

ويعبر عادة عن قم التركيز العالية يالنسية 

الثوية وعن القم المنخفضة بأجزاء فى المليون . 
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ضبط الرسابة 
إنقاص الحمل الرسالى بممحجرى الهر تع 
الرسابة أو إتنقاصبا بالفزانات أو الترع . 
القطر المكافىء 


sediment diaımeter=—= equivalent diameter 
قطر كرة تتساوى مع جسم العينة فى الكثافة‎ 
. وسرعة السقوط الاتهائية فى مائع الأرسب‎ 
sediment التصريف الرسابى عق8عقطعءدتة‎ 
وزن الرسابة المتقولة خلال المقطع العرضى‎ 


كله فى وحدة زمنية . 


sediment control 


شدة التصر يف الرسابى 
sediment discharge intensity‏ 
التصريف الرسافى ق وحدة اتساع عرض 
المرى عند السطح 7 
حاحز الرسابة 
sediment excluder = silt excluder‏ 
وسيلة لنم دحول الرسابة ذات الحيبات 
الدشنة » تنشأ عند قنطرة مأحذ القناة الرئيسية. 
تدفق الر ساية sediment flux‏ 
متوسط كتلة الرسابة المنقولة عبر وحدة 
مساحة المقطع العرضى فى وحدة الزمن . 
دالة تدفق الرسابة 
العلاقة الى تبين مقدرة الياه الخارية على 
نقل تلف مقايس الرساية من مواد القاع 
بدلالة كيات التصريف الختافة . 
تصريف الرسابة 
حجم الرسابة المثقولة ف وحدة الزمن ف 


sediment function 


sediment runoff 


اقطع معين فى الحرى وعند منسوب مياه 
لأخدد من اجر ى . 
مستخلص الرسابة 
sediment silt extractor = sediment silt‏ 
ejector‏ 
منشأ يبنى فى مجرى مان لإزالة المواد الرسوبية 
العالقة بالمياه واليى يتعذر منعها عند الأحذ . 


التسرب seepage‏ 
١‏ الحركة البطيئة للمياه خلال الشروخ 
الصغدرة والمسام والفرجات 27 الخ 


فى سطح مادة غير مشبعة . وهذه الياه إما 
أن تكون نافلة من تجمع ما أو إليه قوق 
سطح الأرض أو نحته . 

؟ ‏ فقد المياه بالرشح من قناة أو خران 
إلى تجمع مائ آعر أو من حقل زراعى 
ويعير عن هذا الفقداإغالبا بالكمية فى وحدة 
الرمن . 

المياه المتسربة أو الميثقة من الآأرض 
على طول نحط مدید أو سطح فسيح تمييزا لا 
من النبع ( هاوه ) حيث تنبثق المياه 
من بقعة لمعدودة . 

ملحوظة : الفرق بين الخال والتسرب حو 
أن الأخير محدث خلال مادة غير مشبعة على 
جن محدث الأول خلال مادة مشبعة : 


seepage drain = relief drain 


( relief drain انظر‎ ١ 


معسجم الهيدرولوجيا 


۴ 


علو اسرب seepage head‏ 
الفرق پان ماسوب الیاه فى ترعة أو ئی أى 
مصدر مياه آخر ومنسوب سطح المياه 
الحوفية . 

معامل شدة الشسرب 

seepage intensity coefficient 

عامل مثل كية المياه الضائعة بالتسرب من 
حلال الوحدة المساحية للمحيط المغمور 
جرى مياه ووحدة علو التسرب . 


سرعة النسرب 
معدل تصريف مياه التسرب خلال وسط 
مسان نى وحدة مساحة الفراغات بن 
الحزيئات لقطع متعامد على اتجاه التصريف . 


شريحة المقطع المستعرض 


segment (cross section) 

مساحة من المقطع المستعرض حدودها خحطان 

رأسيان متتاليان وقاع الحرى والسطح الحر 
للمياه . 


seepage velocity 


ترادح المنلسوب seiche‏ 
حركة الارتفاع والمبوط فى سطح مياه اللزان 
والبحيرة » وهى حركة تتسم بالبطء واللادورية 
وقد تنشأ من الرياح أو عدم انتظام الضغط 


الحوى ف منطقة التخرين . 


طريقة الزلزالية ( السيزمية ) 
seismic method‏ 
إحدى طرق الفيزيقا الأرضية لتحديد طبيعة 
الياه المحمولة فى طيقة مستكشفة . وتعتمد 


على تسجيل شدة الصدمات على سطحها 
ومقارنها بصدمات ممائلة عند مواقع أخرى . 
فى النطقة عل البحث . 


تاکل اشقائى selective corrosion‏ 
تأكل مصاق البئر أو بعض أجزاء مضنا 
بسبب معدن أو أكثر من العادن المكونة 

بسبب تغرالرطبيعة هذه المعادن . 


مبيدات العشب الانتقائية 
selective herbicides‏ 
مواد كيميائية تقتل أنواع النبات المكوئة 
للعشب المراد التخلص منه ولا ثضر الأنواع 
الأخرى . 
قطارة ذاتية الدفق  self-floshing emitter‏ 
قطارة للرى بالتنقيط تقوم بدفق لاء حينا 
بعد حان لإزالة المواد الراسبة ومنع الائسداد . 
مخطط شبه لوغاريتهى 
semilogarithmic chart‏ 
غطط يقسم أحد محوريه ر عادة احور 
الأفنى ) إلى أبعاد متساوية ويقسم محوره 
الثافى ( الرأسى ) إلى أبعاد لوغاريتمية . 
شبه القحل 
مصطلح يطلق على منطقة أو مناخ إذا لم 
يكونا قحلن أو رطبين ثماما » وهنا عمكن أن 
تنمو الحاصيل ذات الاحتياجات المائية 
الضعيفة . 


semiarid = subarid 


١ 


مسيل نصف دائری 


semi - circular flume 


مسيل مقطعه العرضى على شكل نصف 


. دائرة‎ 
قاطع مثقب‎ 
semi - impervious cut - olf = perforated 
cut off 
( perforated cut - of انظر‎ ( 


semi - modale = flexible module 

نبيطة تعمل ذائيا على إءرار تصريف يستقل 
عن تقلبات منسوب الياه أو ضغطها فى 
مجرى التفريغ ۽ لكنه تلف باتعتلاف 
منسوب الياه أو ضغطها ى مجرى التخذية . 


خط الثلج ننسه الدائم 
semi - permanent snow line‏ 
حط محدد أقل منسوب للقل ثلجى يتجمع 
فيه الثاج ويبقى ذوقه مدة طويلة من السنة . 
رش الأنابيب نشبه الثابيتة 
semi ~ permanent sprinkler method‏ 
semi - portable sprinkler method‏ — 


طريقة الرى بالرش الى تجمع بين الأنابيب 
الثابتة والقايلة للتقل . 


النماذج شبه الجاسئة 
semi - rigid models‏ 
القاذج الى يكوك بعض أجزاتها من مادة 
ثابتة ء والبعض الالحر من مادة متحركة » 
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كأن تبنى جدران الموذج من ملاط الأسمنت 
ويبى القاع من الرمل . 


التر به الشائخة senile soil‏ 
ثرية ضثيلة الو دة والإنتاج والنفاذية يسبب 


حساسية الفتحة 

النسبة بين معدل تغير التصريف من فتحة 
الرى ومعدل تغير منسوب سطح الياه فى 
جرى التغذية . 


sensitivity of outlet 


separate spillway مخلص متفصل‎ 

علص أنشىء قائم بذاته وليس جزءآ من 
پنيان السد . 

1 لت 03 فية 

متحة أو هدار تستعمل لتصريف الياه الرائدة 

عن الحاجة دون إحداث ضرر بالنشاً أو 


service spillway 


الشك 
تجمد سريع نسبيآً » ومن آمثلته مانحدث فى 
مخلوطات الأسمنت وغيرها من أنواع الملاطات 
أو ف مادة القار بعد صما : 


setting 


مجموعة قياس الهبوط 
settlement block‏ 
نبيطة عكن ما قياس الهبوط الترآكى 
والانحرافات الأفقية عند سطح سد تراق . 
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مقياس الهبوط settlement gauge‏ 
تبيطة لقياس مقاديرا الهبوط الداخل E‏ 


أساسات سد ترالى أو جسم . 


حوض الترسب 
settling basin = desilting work‏ 
جزء ٭ وسح ف القئاة أو ف مأحذها سمح 
بترسب مايعلق بالمياه من مواد القاع والرمال 
والغرين المراد ترسيبه » ويقترن ذلك التوسيع 
بوسائل لطرد هذه المواد خارج القناة 
أو المأخل . 
تعويض الهبوط setlement allowance‏ 
الزيادة فى ارتفاع السد الثرالى للواجهة الهبوط 
المتوقع بعد إنشائه . 


shadoof = counterpoise lift شادوف‎ 
) counterpoise ft : انظر‎ ( 
shaft بثر النفق‎ 


حفرة أو بار يصل بن سطح الأرض والنفق 
توفراً لللبوية أو تيسيرآ للعمل بزيادة عدد 
الفتحات المودية إليه . 
5 الملخلص 
shaft spillway = circular drop‏ 
) انظر : circular drop‏ ( 
البئر الضحلة shallow well‏ 
البثر الى تستمد المياه الحوفية من مصدر قريب 
سيا من سطح الأرض دون أن يكون فوق 


ااطبقة الحاملة للمياه طقة غير منفذة . 


الفيضان حاد الثروة 
sharp-crested 0‏ 
فيضان تستمر ذروته مدة جد قصيرة ثم 
لايلبث أن بط سریعا إلى ما دول عسوب 
الفيضان . 


ت 
الهدار حاد العتية 
sharp-crested weir — sharp-edged weir‏ 
thin-plate weir‏ = 


هدار عتبته لوح رأسى رفيع يشكل على الوجه 
الذى يجعل اليا تقفز من فوقه فتلامس سطح 
العتبة فى خط مستقيم . 
هراسة ذات حوافر 
sheep-foot roller = tamping roller‏ 
هراسة مبا أسطوانة من الفولاذ ترز مها أقدام 
تشبه حوافر الثم وعندما بعر على طبقة ردم 
لينة تدك الاسطوانة الطبقة العليا 5ك شفيفاً 
على حين تضغط الأقدام على الطبقة السفلى 
ضغطاً أكير . 


الفيضان الصفائحى sheet flood‏ 
فيضان ينتشر كغطاء رقيق من المياه فوق 
منطقة واسعة دون أن يثركز فى جار مائية . 
ويستمر هذا الفيضان مدة قصيرة لاتريد عن 

بضع ساعات وتكون مياهه موحلة دايا . 
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الجئيد الصفائٹحي sheet ice‏ 
جليد يتكون حيث تقل سرعة المياه فوق 
س طوح البحيرات والقنوات والحارى » ويبدأ 
تكونه قرب الضفاف ثم بمتد تدر مجياً نحو 
الوسط . 


ستارة من الخوازيق 
قطع من اللعشب أو الفولاذ أو الكرسانة تدق 
ف الثربة ويعشق أو يشبك بعضها ف بعض 
لتكوان حاجزاً حول دون تخلل الياه أو تحرلك 
المواد أو لإنشاء سدود الإنضاب أو لتثبيت 
الأساسات . 


sheet piling 


shell ice = caf ice 


الجليد القفشرى 


( cat ice : انظر‎ ( 
shelter belt = wind break مصد الرياح‎ 
( wind break انظر‎ ( 


مقطع التحكم المتفي 
shifting control = unstable control‏ 

مقطع ى, مجرى مياه تنغعر فيه العلاقة بين 
المناسيب والتصرينات سيب تغرات فيزيقية 
فى الموقع . ١‏ 

التبطن برش أسمنتى shotcrete ining‏ 
التبطين برش‌طبقة من خليط الأسمنت والرمل 
وابلاء بواسطة الهواء المضغوط . 

شق الانكماس, shrinkage crack‏ 
شقوق فى منشاً يسبب الانكاش العادى الذى 
بمكن توقعه فى اللحرسائة : 


shrink-mixed concrete 
خرسالة تخلط خلطا جزثياً فى حلاط ثابت‎ 
: ود يستكئل خاطها ف خخللاط متنقل‎ 
shrouding = enveloping التغليف‎ 
. ملء ايز اخحيط بمصفاة البثر بالحصباء‎ 


الصر اع 
بوابة تشتمل على لوح يدار حول عور أفق 
يستعخدم التحكم ف المياه فوق الأعتاب 5 
الجئابية . side canal = parallel canal‏ 
( انظر 
اسلوب الرش بالفرعيات الدراجة 
side-roll type system — roll-move sprin-‏ 


kler lateral system 
(roll-move sprinkler lateral systerı : (انظر‎ 


shutter 


( parallel canal 


ميل الجانب slope‏ 8106 
ميل جائب الترعة أو التكوين الثرانى مع الط 
الأفى . 

النخل sieve‏ 
أداة تستعمل فى فصل الادة الحبيبية إلى أحجام 

sill العتية‎ 


منشاً يببى نحت الماء » عير العرك العميقة فى نهر 
لنسوية الأعماق » أو قاعدة ترسو علبا البوابة » 
أو منشأ قليل الارتفاع يبى عر مجرى متفرع 
الحفض تدفقه أو لاعه حى يرتفع ملسوب 
الحرى الرئيسى إلى قمة المنشأ . 
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عشة الثلمة 
sill of the notch = base of the notch‏ 
base of the notch : ji )‏ ( 


تطهر المجار ی الماثية silt clearance‏ 
إزالة الغرين المأرسب فى قاع الحرى الما 

حاجز الرساية 
silt exclader = sediment excluder‏ 


( انظر: 


نبائط حجز الرمال ( مغرده نييطة ) 
silt excluding devices‏ 
وسائل جز دخول‌الواد الحشنة إلى احاری 
المتفرعة إما عن طريق المصدات أو عن طريق 
الموازنة على قناطر الأفام أو ضبط اتجاهها . 


( sediment excluder 


ترسب الفرين silting‏ 
(1) ترأكم الغرين فى الحرى أو ارتفاع 
منسوب قاعه نتيجة المواد الرسوبية الى حملها 
المياه المندفقة فى ألحرى . 
(ب) نحويل مجرى مياه حامله للغرين إلى 
أراض واطئة أو مستنقعات أو غيرها بقصد 
ردمها تخلصاً من توالد البعوض فبا > ثم 
استزراعها . 
حوض الترسيب 
حوض صناعى يتكون بإنشاء ضفاف “على 
جوانب منخفض طبيعى عر من خلاله جزء 
من تصريف الحرى أو التصريف كله لتخليصه 
من بعض حمولته الرسوبية . 


silting tank 


رصيف الفرد ين 
silt platform = skimming platform‏ 
( انظر* skimming platform‏ ( 


أجئحاة تجريف الفرين silt vanes‏ 
جدران رأسية متوازية روقليلة الارتفاع تبنى 
فى المحرى الأم أمام مأحذ قناة صخر ة متفرعة 
لتجريف الياه المحملة بالغرين قرب القاع 
بعيدا عن المأخذ . 


الشابهة الھیدرو ل4 ع تاسوعةوط) similikıde‏ 
تطابيق محدود بين السلوك الهيدرولى النموذج 
و السلوك الهيدرولى للأصل . 


اكضخة افر دة الفمل «سندم 0نا و-single‏ 
مضخة ترددية تسمح بدخول الاثم من جهة 
إحدى قاعدق كباسها ف شوط وطرده من 
نفس اللهة فى الشوط الثانى . 
مشروع وحيد الفرض 
single purpose project‏ 
مشروع يصمم وينفد ويدار لخدمة غرض 
واحد كالرى أو ضبط الفيضانات أو توليد 
القوة الكهرباتية أو الملاحة . 
مضتخة مفردة الدفع رتسم معمtء‏ - single‏ 


مضخة طاردة ذات مجموعة واحدة من 
الدفاعات المروحية المركبة على حور واحد . 


۲۸ 
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سسیفون siphon or syphon‏ 
مجرى مقفل پرتفع جزء منه فوق خط الیل 
البيدرولى فيصبح الضغط فى هذا المحزء 
دوت الضغط التوى » ولا يجب تفریغه من 


الهواء قبل بدء العمل . 


مخلص سیفونی siphon spillway‏ 
مخلص يعمل بطريقة السيفون . 
أثابيب سيفونية  siphon tabes — spies‏ 
( انظر : ععللامه ) 


الهدار الكثعبى ( السيقونى ) we‏ «مطواد 
الهدار الذى يؤدى وظيفته على الأساس المثعبى 
( السيفوق ع)ء وتئيت اليرتييات الاعبية عادة 
ف الهدارات الثقيلة . 


) الفاطس الانسياتى ( الطوربيدى‎ 
sinker, torpido 
( forpido sinker , انظر‎ ) 


إخلاء الموقع 


site clearance = clearing up 

إعادة الموقع إلى اخالة الى كان علا قبل البده 

ف تتفي المشروعوذلك بإزالة مابموقع العمل 
من آلات ومبان ومواد غير مستعملة وعلفات . 
موقع قياس التصرف site, discharge‏ 

( discharge site :  رظنأ‎ ( 

الحسر التخالف skew bridge‏ 
الحسر الذى لاتتعامد فيه واجهة الأكتاف 
والأعمدة والدعامات مع حور الطريق فوقه . 


تصحيح التخالف ب تصحيح الزاوية 
skew correction = angularity correction‏ 
) انظر ‏ : amgularity correction‏ ( 


قنطرة التفريع امائل 
skew offtake regulator‏ 
قنطرة تفريع زاويته تزيد عن الزاوية القائمة 
أو تقل علها . 
الهداى المتخالف 


skew weir — oblique weir 
( oblique wer : انظر‎ ( 


رصيف الغرين 
skimming platform = silt platform‏ 

منصة أفقية تحمل على دعامات أو تمتد من 
ذروة قنطرة التفريع على شكل كابولى» وتوضع ١‏ 
هذه المنصة ف الترعة المغذية أمام القنطرة على 
منسوب ملاثم لإبعاد المياه العميقة المحملة برسابة 
غزيرة عن قناة التفريع 2 

الجسر ذو اللاطة slab bridge‏ 
جسر ينشاً سقفه من بلاطات اللرسائة المسلحة 
أو الخرسانة السابقة الإجهاد المرئكزة على أعقاب 
أو على الملشآت التحتية مباشرة . 

جمد لطر sleet‏ 
(ا) ما يسقط فی شکل ثلج متجمد كلياً أو 
(ب) خليط من المطر والثلج . 

النبطين بالقالب المنؤلقعدنطا تددم - مزاع 
التبطدن بالحرسانة الأسمنتية أو خرسانة البتومين 
بواسطة قوالب منزلقة . 1 


معجم الهيدرولوجيا 


قتيحجات الطرد 
فتحات فی جسم السد تستخدم ف طرد المواد 
الراسبة فق حوض اران 


sluicing outlets 


slope = serface slope انحدار سطح المياه‎ 
( surface slope : انظر‎ ) 


مقابيس الانحدار slope gauges‏ 
مقاييس للمناسيب تثبت بنفس مستوى الإسناد 
أمام مقطع قياس التصريف وخلفه لتحديد 

الحدار حط المياه پيا . 


القادوس المشقوب 
قادوس لتيديد المياه تتكون عتبته من أستان 


slotted roller 


ومشاقب متبادلة » ويعقب العتبة فرش منحدر 
عكس التيار ومن شأن هذا القادوس 
أن يضعف شدة هياج المياه السطحية والحركة 
الالتفافية للمياه فوق القاع . 


بئر الأنبوب المثقب 
slotted tube well—perforated casing well‏ 
9( انطر : perforated casing well‏ ( 


الشبكة البطيئة الاستجابة 
sluggish system‏ 
شبكة رى تكون مدة الاستيجابة فما طويلة جداً . 


sluice dam 


السب ذو الفتحات 
السد المجهز بفتحات للتصريف 
الاثهيار 
هبوط أو انزلاق حول منشأ هيدرولى أو تحته 
يسبب التحات الذى تحدثه الياه . 


slumping 


۱۳۹ 


الروبة slurry‏ 
خليط من الراب يفسبة تجعله قابلا للانصباب . 
١‏ لو حل الجليدى slush‏ 


خليط رخو من الماء والثلج نشا بفعلاخرارة أو 


الحقن المالىء slush grouting‏ 
والشقوق والصدوع . 
التقصسيب planing‏ عد smoothing‏ 
( اثظر : planing‏ ( 
الثلج الرخو snow‏ 


بلورات جليدية بيضاء أو مشفة تأخذ فى الغالى 
شکلا سداسيا مركيا ومعقداً أومتشعبا » وكثرآ 
كثافة الثلج 
snow density - density of snow‏ 
) انظر : 
الحفل التلجى 
حد الثلج 
الارتفاع الذى يتراجع عنده غطاء الثلج الدائم 
على الخيال العالية ف فصل الصيف . 


( density of snow 


stow field 


snow limit 


snow line 


الخشب الرخو 
خشب المخروطيات . 


soft wood 


1 


مجمع الئفة العربية ب القاهرة 


المواد الضافة لتر به soil additives‏ 
ما يضاف من مواد كيمبائية إلى التربة لتغير 
خواصها الفيزيقية وسعة رشحها . 

انسداد الثرية 
استقرار جسيمات- الثربة فى فرجاتما القرببة من 
السطح بسبب استخدام المياه الحاملة للرسابة 
فى عملية التغلية الصناعية للمياه الحوفية » فينتج 
عن ذلك انخفاض ف معدل الرشح 


soil clogging 


زحف التر ب soil creep = soliflaxion‏ 
تدفق بطىء لسافات تكون فى العادة قصيرة 
نسياً بصي ب كتلة من التربة بفعل الماذبية الأرضمية 
ويطلق المصطلح عادة على هذه الظاهرة حين 
تكون أبطأ وأصغر فى احج والمدى من ظاهرة 


الانزلاق الأرضى . 


الثر به الناضنجة soil, mature‏ 
( انظر 
7 طو به التود يذ soil moisture‏ 
المياه المحتجزة فى داحل التربة . ويطلق المصطلح 
أيضا على كينها . 
زاندة رطوبة الترية 
soll moisture accretion‏ 


اللزء من مياه الرشح المحتجز ف منطقة رطوبة 
التربة» ولايتسرب إلى أسفل حى مستوى الياه 
الحوفية . 

القطع الجانبى للتر و soil profile‏ 
مقطع فى الآربة من السطح إلى المواد الأم, يبين 


تعاقب الطبقات . 


( mature soil 


| 


حاجز حافل للتوية soil-saving dike‏ 
حاجز ترا يقام على الطرف الأسفل من حقل 
مروى لإمساك الرسابة فيه » له عادة مرج 

جزبئات النربة 
المجموعات العديدة الحسيمات التربة والى 
يتحدد کل منها قايس معيئة . 


معقم التربة 
مبيد العشب الذى يجعل التربة عديمة الإنبات 
العشب موقتا أو إلى أمد طويل نسب . 


soil separates 


soil sterilant 


بنية الثر وه soil structure‏ 
نظام تركيب التربة من تجمعات جسيمات 
منوعة من الأشكال والمقاسات المميزة . 

مياه التربة 
لمياه القى توجد فى سطقة التهوية بالطبقة العليا 
من التربة والى تكون قريبة من سطح الأرض 
قربا كافيا لخروجها إلى او بالتتح أو التبخر . 

السد المصمت 
السد أو جزؤه غير المزود بفتحات تصريف : 


soil water 


solid dam = blind dam 


solyent = thinner 


مذيب الدهان 

) انظر thinner‏ ( 
فرذ sorting‏ 
التصنيف الطبيعى لأنواع الحسيمات المحمولة 
(حجماً ووزناً ) فى أثناء انتقالها على طول 
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١1١ 


somder, echo  ىدصلاب مقياس 1 لسر‎ 
( echo sounder :  رظنا‎ ( 


قضيب السسير 
sounding rod = sounding stick‏ 
قامة مدرجة الجس يفضل أن تزود بقرص 
أفقى عند ايا » وى المجارى الحميقة 
السريعة التدفق يستخدم سلك مزود بثقل . 


سلك السبر 


sounding wire = log line — lead line 
سلك لین يعلق فى لبايته تقل ويستخدم ف‎ 
. قياس أعماق الأعبار‎ 
السبرات‎ 
أعماق الياه فى المجرى المقيسة بالقامة أو‎ 
5 بالسلك فيما بين السطح و القاع‎ 
النقل النوعى لحمولة القاع‎ 
specific bed load transport 
وزن المقدار النقول من الحمولة فى الثائية‎ 
. عير وحدة طولية من عرض القاع‎ 
مقدار التصريف النوعى‎ 
specific discharge quantity 
تصريف الياه المحدد للحمولة النقولة فى‎ 
. الثانية عبر وحدة طولية من عرض القاع‎ 
specific drawdown الانخفاض النوعى‎ 
الانخفاض ف مستوى لاء الحوق المقايل‎ 
. لتصريف معان من بثر ما‎ 
الانخفاض النوعى التزايدى‎ 
specific increment drawdown 
النسية بين تزايد الانخفاض فى مستوى‎ 


soundings 


ا 


ا 


له رى رن واه ر اا 
المسبب له . 


المنسوب النوعى specific level‏ 
منسوب سطح المياه ى أى موقع على الهر المقابل 
لتصريف معين وقد يتغير المنسوب النوعى مع 
الوقت » تبعا لتغر مقطع اهر عند الموقعم . 
إنتجاز مطابق 
إنجاز العمل وفق الرسومات والمواصعات . 
المقاومة النوعية للفشاء 
specific resistance of monolayer‏ 
الفرق فى المقاومة الكلية للبخر من سطح المياه 
مقيسة فى حاله وجود غشاء » وق حالة عدم 
و-جوده . 
الاحتجاز النوعى 
نسية حجم الماء الذى تحتفظ به الربة إلى 
ج التربة ذاتها وذلاك بعد الرى وبعد صرف 
مياه الحذب الأرضى ونقص معدل حركة 
الياه إلى أسغل 
الإنتاج الراسى النوعى 
specific vertical yield‏ 
تصريف الياه الذى يدخل البثر رأسيا شلال 
وحدة المقطع عند القاع وتحت تأثر عق 
هبوط مقدارة الوحدة 8 
التصريف التوعى 
النسبة بين حم المياه المصرءة بفعل الاذبية من 
صخر أو قربة بعد تشبعهما وحجم الصخر 
أو الثربة فى غثرة ما . 


specific performance 


specific retention 


specific yield 
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الواصفات specifications‏ 
ما برد فى العقد من وصف العمل المزهع 
تنفيذه» ويبين نوعيه المواد وأسلوب النشييد » 
كا يوضح المقاسات والمعلومات الأخرى الى 
معامل التكور 
النسية بن مساحة سطح كرة لہا فس حم 
اسم إلى مساحة سطح هذا الحسم . 
نايبب سيفونية 
spiles = furrow tubes = siphon tubes‏ 
أنابيب قصيرة من البلاستيك تستعمل لتقل 
الماء من مروى اليقل إلى نعطوط الرى بطريقة 
السيقون . 
الطفح 
عاو النبر فوق ضفته فى أثناء الفيضانات 
العالية ‏ أوعلو تدفق الحزان فوق عتبة مفيضه . 


sphericity coefficient 


spill = spillover 


spillway الخلص‎ 

منشأ يقام فوق السد أو أمامه للتخلص من 
الماء الزائد على حاجة التخزين . 

خلص منفصز 


( separate spillway : انظر‎ ) 


spillway, separate 


spillway, service 


خلص التخفية 
( انظر : 


( service spillway 


تقارب الانتقال الهيدرولى أو تباعده 
splay, taper = angle of splay = splay‏ 
angle‏ 


ميل المسقط الأفقى ( أو ظل الزاوية) لجانب 
الوصلة البيدرواية بالنسبة لخط المنتصف 
ف القناة المكشوفة وإلى المحور الأفقى فى 
القناة المغطاة . 

التسوية الموضعية 
إزالة حدبات ق الأرض أو ٠‏ لء فجوات فيما 
دون مراعاة المستوى العام للآرض 


spot grading 


قب قضبب لي سیت spreader‏ 
قضيب خشبى يثبت عند حافی السيل 


للمحافظة على البعد بينبما . 


نافورة قريىة المدى spreader nozzle‏ 
النافورة الى يندفع الرذاذ منها قريبا من 
رأس الرشاش . 


معدل الانتشار spreading rate‏ 
السرعة الى ترك بها الحزيئات المادة الم 
لكى تكون طبقة غشائية . 

ينيوع 
مكان تنبثق منه المياه من صخر أو غيره ال 
الآأرض أو إلى داخل تكوينمائى . وتصئف 
الينابيع طبقاً لمعايير كشرة منما صفة المياه » 
والتكوين الجيولوجى والموقع الحغراق . 


spring 


راس الرشاش sprinkler head‏ 
أعلى الرشاش وفيه تثبت نافورة أو أكثر 
يەخرج منبا الماء رذاذا . 


معجم الهيدرولوجيا سن 


غزارة الر ش sprinkler intensity‏ 
ية ماء الرش الى تسقط على وحدة المساحات 
ف وحدة الزمن . 

ری الرشاشات sprinkler irrigation‏ 
طريقة للرى ترش فيما المياه الى تحت ضغط 
مناسب فوق الأرض من خلال أنابيب مثقية 
أو مزودة بفوهات بوقية أو رشاشات . 


خط الرش الفرعى 
الأنبوب المتفرع من خط الأنابيب الرئيسى فى 
مجموعة الرى بالرش وعليه تركب قواتم 
الرشاشات . 


sprinkler lateral 


ضغط الرش sprinkler pressure‏ 
ضغط الاء عند حروجه من نافورة الرى 
پالرش . 
الراس spur dike = bank head‏ 


( bank head : انثار‎ ( 


المجرى المستقر 
٠‏ ! مجرى ترا غر مبطن > ولا يرسب فيه 
الغرين ولا تيه المياه خلال مدة طويلة . 


stable channel 


المجرى المستقر 


stable stream — poised river 

( انظر : 

الاستفرار stability‏ 
حالة المجرى الى لا يتعرض فما لتغير 
حسوس بان العام والعام » فيكون التزايد ف 
مناسيب القاع معادلا للتحات على مدار العام 5 


( poised river 


النسوب stage‏ 
ارتفاع سطح مياه فوق مستوى معين . 

منحئى علاقة المنسوب بالتصريف 

stage-discharge relation عد‎ rating curve 
منحى يمثل العلاقة بن تصريف الياه عند‎ 
نقطة معيئة على المجرى » والمنسوب المقابل‎ 


لهذا التصريف . 


الحقن المتتابع 

stage grouting — successive grouting 
الحقن بعمل ثقوب إلى عمق معين ثم إجراء‎ 
الحقن إلى هذا العمق » وبعد أن يتجاوز‎ 
الحقن مرحلة الشلك الأولى تعمل ثقوب أعمق‎ 
ویچری القن للطبقة الثانية وتتكرر العماية‎ 
على هذا ال مثوال حتى يصل القن إل الحمق‎ 
. النبائى‎ 

منحنيبات العلاقة بين الناسيب 


stage relation curves 
طريقة للتنبق بالمنسوب مبنية على أساس العلاقة‎ 
8 نفس المجربى‎ 


هویس خلاق staggered lock‏ 
هويس ذو حوضين متعجاورين متوازيين ينقد م 
أحدها الاعر لأسباب إنشائية . 

المواصفات القياسية 

standard specifications 

مواصفات تعدها هيئات فنية مختصه » وتشمل 
المواد والأساليب والتقتيات ف اشتبار البناء 
وطرق العمل وغير ذلك . 
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الوجة المستقرة standing wave‏ 
من الماء حين تتدفع إليه المياه بسرعة كبيرة » 
وتتيدد طاقة المياه الداحلية بالحركة الدوامية 
وباحتفاظ مياه الموجة بارتفاعهاالذىيعلو السطح 

اتلعادى لذلك التجمع الما . 
؟ - ارتفاع مفاجىء فى سطح المیاه يكون فى 
الغالب ثابت الموضع كسالة القفزة للائية > 
ومع ذلك قد توجد موجة مستقرة دون وجود 


قفزة مائية 
مسبيل مستقر الموجة 


standing wave flume 
مسيل تتكون بعيد عخرجه موجة مسعقرة فى‎ 
قناة التحويل‎ 


فو 
هدار ا وتشر (( انحر كد 
standing - waye weir== Butchers movable‏ 


welr 
( Butchers movable weir أانظر ؟‎ ( 


تصريف مبدى التتحرك 
static threshold disharge‏ 
أقل تصريف يبدا عنده تحرك مواد الرسابة 
فى مجرى مائ معين . 


رى أنابيب الرش المثبثة 
statlonary sprinkler method =permanent‏ 
sprinkler method‏ 

( permanent sprinkler method : انظر‎ ( 


station, gauging محطة القباس‎ 
( gauging station : انظر‎ ( 


التدفق الطرد steady flow‏ 
١‏ - التدفق الذى يظل فيه التصريف الار 
بنقطة معينة ثابتاً . 

۲ - التدفق الذى لايتغير فيه مجه السرعة مع 
الوقت بالنسبة لأى نقطة أو مقطع . 


التدفق المطرد غير المنتظم 
steady non uniform flow‏ 
(أ) تدفق يكون تصريفه اتا »> غير أن 
سرعته تتغير پسېب تغر مساحة المقطع العرضى 
لمجرى المياه . 
(ب) تدفق متجه سرعته فی کل المواقع لایصاحبه 
تغير مع الوقت », لا فى المقدار ولا فى الاتجاه 
ولكن السرعة تتغير من موقع لاحر »> لآن 
حطوط انسياب التدفق تكون غير متوازية . 
الضخة البخارية steam pump‏ 
مضخة تتكون من أسطوانة تضخ الماء متصلة 
باسطوانة أخرى يعمل كياسها بالبخار . 


الفولاذ 
أشابة من الحديد والكربون تتميز بصلابها 
لوجود الكربون فما فى صورة كربيد النديد 
وقد تشتمل على بعض العناصر الأخرى الى 
تكسبها خواص مطلوبة . 


steel 


2 
الهدار المندرج 
step weir = cascade weir‏ 
هدار يتجزأ فيه السقوط الحر إلى عدد من 
المساقط الصضضرة . 


معدجم الهيدرولوجيا o‏ 
المسانط المندرج 1 stepped‏ | التخزين للاستعمال 


مسقط مزود بعدد من الدرجات خلف عتبتة 
مباشرة » وذلك بدلا من أن يكون جداره 
الخلى فى مستوى الانحدار . وقد يطلق أيضا 
على المسقط التعاقى . 

مخلص مدرج 

مخلص تعاقیی «واللامة تاموقم = , 
ممخلص له جموعة من الدرج عند حر جه لتبديد 
الطاقة باندفاع الماء متعاقبا علا . 


stepped spillway 


حوض التخميد 
stilling basin — tumble way‏ 
الكلى أو الحزئى للطاقة الهيدرولية فتتحول قيه 
طاقة حركة المياه إلى طاقة دوامية . 
الوسادة الماثية 
stilling pool = water cushion‏ 
( انظر : water cushion‏ ( 
عوارض الفماء 
stop logs = baulks = planks = kurries‏ 
لواح خشبية أو عتبات فولاذية أو خرسائية 
سقط ف الأخاديد (الدراوندات) المنشأة ف 
الحدران والدعامات لنع مرور المباهق الفتبحات : 
التخزين 
استخدامها ف ١‏ المستقبل © وه يختلف التخزين 
عن الموازنة ( ههن#هلده: ) فى أن الأخيرة 
تحر للد ما عن الحجز الموقت للمياه » ويطلق 
المصطلح أيضا على كية المياه المخزونة . 


storage 


storage, conservation 


( conservation storage : انظر‎ ١ 


دورة التخرين 
مدة تتساوى فها ععتويات اللدزان فى بدايبا 
ونهايها » وقد تختلف هذه المدة من بضع 
ساعات إلى سنين على حسب معدلات التصريف 
الداحل للخزان واللتارج منه . 


storage cycle 


storage, detention 


التخزين ااؤقت 


( detention storage  : انظر‎ ( 


المياه الجوفية المخروتة 


storage, ground-water 


( ground-water storage : انظر‎ ( 
storage increment الإضافة للمخزون‎ 


الفرق بين الدحل إلى الخزان والحوج منه . 
شبكة الرى من مياه التخزين 
storage irrigation system‏ 
شيكة تتخذى من الياه المحبوسة فى شرانات . 


نسبة التخزين 
نسبة صاف التخزين المتاح فى خز ان إلى متوسط 
التصريف الستوى للمجرى الذى يغذيه . 

الصفاة 
أنبوب مثقب أو اسطوانة هن نسيج سلكى أو 
من أى مادة أخرى تسمح بنفاذ خوط سريان 
الماء دون حبيبات الرمل أو الثتربة » وق ححالة 
البئر تركب المصفاه عادة فى قعرها . 


storage ratio 


strainer — screen 
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البثر ذات المصفاة 
strainer well = screened well‏ 
( الغار 
تدفق الماء الجارى 
كمية تصريف المياه المارة موق فى جرى . 
stream - fiow regulation = riyer regi‏ 
lation‏ 


( sereened well 


stream flow 


( انظر 

قياس التدفق 
قياس سرعة تدفق المياه فى مجرى مياه ومساحة 
مقطعة الا الناظر بغرض تحديد معدل 
التصريف: 

الخد الانسبابى streamline‏ 
حط يعطى بماسه فى كل نقطة اتجاه سرعة المائع 1 

صحية ا مجرى 
و صف لالة الممجرى من حيث التلوث الكيميائ 
أو البكرويولوجى وما يحدث فيه من عمليات 
التنقيه الطبيعية كالترسيب والأكسدة والتفاعل 
البيولوجى EARS‏ الخ : 


الشق البثيانى structural crack‏ 
شق فى منشأ يتكون عقب استكماله أو استعماله 
وقد يحون يسبب اجهادات مغرطة أو نقص 
فى التسليح أو حال زائدة » أو قوى طارئة 
a‏ 

ادها . 


( river regiılation 


stream gauging 


stream Sanitation 


الارتفاع الإنشائى للسد 


structural height of dam = maximum 
height of dam 


البعد بدن أسفل نقطة فى الأساس وسطح السد . 


شيه القحل 
( ااظر 
مقاول الباطن 
من يقوم مباشر؟ أو غير مباشر بعمل لساب 
المقاول أو نياية عنه . 


مهاد الشبطين 
سطح مقطع القناة أو اللتزان الذى توضع عليه 
مادة التبطين 1 

شيه الرطب subhumid = semihumid‏ 
مصطلح يطلق على منطقة أو مناخ حين تكون 
الرطوبة فى مجموعها كافية لاحتياجات حيع 
المحاصيل إلا أن عدم انتظام تساقط المطر على 
مدار السنة يقتصى توفير وسائل الرى لزيادة 
الغلة . 


الرى تحت السطحى sub-İirrigation‏ 
رأ ری النبات بإمداده عياه تلساب نحت 
٠‏ 
(ب) الرى عن طريق رفع مستوى الياه 
تحت السطحية إلى منطقة جذور النبات 
أو بالقرب منها . 
المصرف الغرعى 


مصرف يصب ف المصرف الرئيس و تغذيه 
الصارف المقلية . 


subarid = Semiarid 


( semiarid 


sub - contractor 


subgrade 


sub-main drain 


معجم الهيدرولوجيا ¥ 


السقط المغمور 
submerged fall = drowned fall‏ 
) انظر : drowned fall‏ ( 


التدفق المقمور 
submerged flow = drowned flow‏ 


( drowned flo» : انظر‎ ) 


submerged intake ماخدذ فاطضس‎ 


منشأ لسحب المياه يقام بأ كله تحت سطح الماء . 


وزن الوحدة الفمورة 
submerged unit weight =— buoyant unit‏ 
weight‏ 


وزن جوامد الثربة فى الحواء ناقصاً وزن 
الماء الذى يزاح يسيب انغارها . 


ل 

الهدار اكقمور 

submerged weir = drowned weir 

هدار يكون ملسواب لياه حلفه مساويا 
أستوى العتية أو أعلى متها فيتأثر معدل 
التصر يف بمتسوب المياه لحلفه . 

1 الحشائش 1 كغمورة 

submersed weeds = submerged aquatics 
حشائش ضارة تكون جذورها راسخة عادة‎ 
فى قيعان القنوات والرك والأنهار والبحرات‎ 
5 ولا تظهر فوق سطح المياة‎ 


ترع الدرجة الرابعة 
sub-minors = quaternary canals‏ 
الترعة الآحذة من ترع الدرجة الثالثة وتغذى 
فتحات الرى 


السطح البيزومترى السالب 


subnormal - pressure surface 


سطح بیزوماری تحت خط التشيع . 
الهبوط 


انخفاض منسوب سطح الربة بسبب تسرب 
المادة الى تحتها أو اتكاشبا . 


subsidence 


الهدار الخلفى subsidiary weir‏ 
منشأ يبنى خلف المدار الرثيسى وفوق 
الفرش الوقاق لرفم منسوب المياه أمامه 
ضماناً لتكوين تفرة هيدرولية إذا 
كان منسوب الياه لف الهدار الرئيسى من 
الانخفاض بحيث لا يساعد على تكوين القفزة 


المطلوية . 

التربة التحنية subsoil‏ 
المزء من الثرية الذى يقع أسفل التربة 
السطحية . 


شبكة الرى من الياه تحت السطحية 
subsoil - water irrigation system‏ 
شبكة ری تتغذى من الاه الى تحت سطح 
الأرض ء من خلال بار ضحلة ترفم 
منها الياه بإحدى وسائل الرفع . 
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نچا أساسى 
انجاز العمل بدرجة لاتصل إلى الإنجاز 
المطابق وذلك لظروف قرية » ولكن المتعهد 
يعتير «وفيا لالتزاماته ومستحقا لقيمة العمل 
كاملة أو بعد اقتطاع جزء ضثيل منبا على ألا 
يلحق صرر بصاحب العمل . 

المنشاً التحتى ( للجير ) 

substructure (bridge ) 

جزء الحسر الواقع فوق أساسه و تحت مساند 
البناء الفوق . 

المدد تحت السطحى 


subsurface runoff = interflow 
( ımterflow : انظر‎ ) 
) المساقى ( امغر د : مسظقاة‎ 
sub-water courses 
قنوات صغيرة أو مسايل أو خطوط أثابيب‎ 
تستمد مياه الرى من قنوات الفعحات لتخذية‎ 
. الحقول‎ 
الحفن المتتايع‎ 
successive grouting = stage grouting 
( stage 870148118 : انظر‎ ١ 
suction scour التحات باص‎ 
التحات عند أقدام الضفاف التاتج عن فعل‎ 
التصادم والمص لوجات الياه الى تتحدثها‎ 
. حركة السفن أو المد وامللر‎ 


اكنشاً الفوقى ( للجسر ) 
superstructure (bridge)‏ 
جزء اسر الواقم فوف قمة الدعاماث 
والأكتاف . 


substantial performance 


اأر ى التكميلى 
supplemental irrigation‏ 


مد المحاصيل بمياه الرى مدد جفاف قصيرة 
نسبيا وغير منتظهة عادة تطرأ ى لال 
ف الربة . 
الاير اد المساتى الست اسختخدم 
supply, utilized‏ 
ية المياه الى تدخل الترعة «طروحا منما 
الكميات المتسربة 


الهدار غر المتقلص suppressed weir‏ 
هدار قياس ذو ثلمة حادة العتبة » جانباها 
متفقان فى المسقط الأفقى مع سطح المياه 
الحارية فى القناة » وبذلك يزول التقلص 
الحابى للمياه الطافحة فوق العتبة . 


سعة الحمل الطارىء surcharge‏ 
سعة التخزين المضافة لحماية السد من 
الفيضانات الى يتجاوز تصريفا سعة الفتحات 
العادية ومفيضات التحكم » ولا تتاح هذه 
السعة الوقائية إلا للتخزين الموقت لياه الفيضان 
غر المتحكم فیہا » فهى لاتدخل .فى حساب 
سعة اللمران . 


مصرف التسرب والمطر 
surface-cum-seepage drain‏ 
مصرف يحمل المياه المستمرة النازة من الربة » 
ويصمم علاوة على ذلك لاستيعاب مياه المطر 
المفاجىء الى تسقط فوق الأرض الى يمثد 
فيها . 


معجم الهيدرولوجيا ۳۹ 


surface curves 


منحنيات السطح 
الحط الطولى لسطح المياه الحارية فى قناة 
مكشوفة وينتج عن اتزان كل القوى الموثرة 
ف المياه الارية . 


الاحتجاز السطحى _ surface detention‏ 
جزء النساقط الذى يكون طبقة رقيقة من الياه 
فوق سطح التربة فى أثناء التدفق العرى . ولا 
يشمل اخختزان المنخفضات الذى لايؤول إل 


مدد سطحى . 


الرى السطحى 
طريقة رى توزع فيها المياه على الأرض إما 
ف شكل غطاء منبسط ذوقها » وإما من خلال 
المساق المحقلية . 
وينطبق المصطلح إذن على الرى بالغمر 
والرى بالمساق والرى بالرش . 


المدد السطحي 
المدد البرى حن يصل إلى مجرى ماق محدد . 


surface irrigation 


surface runoff 


انحدار سطع الباه 
surface slope = slope‏ 

ميل سطح الياه معبراً عنه باللسبة بين تخر 
الارتفاع ووحدة طول الانحدار فهو جيب 
الزاوية المحصورة بين سطح الياه والمستوى 
الأفقى ويستخدم فى العادة ظل الزاوية ف 
التعبر عن هذا الاحدار دون أن يترتب على 
ذلك شط ملحوظ إلا فى الانحدرات الشديدة . 


التربة السطحية ‏ لادء ومغ ع surface soil‏ 
( انظر: 

التو تر السطحى 

حالة للسطح الحر للجسم « السائل» مجعله يعمل 

كغشاء مرن مشدود » وهى نتيجة للقوى 

البيثية غير المتماثلة على الحزيثات التى تقع 
عتد السطح : 
عرض السطح 

sırface width د‎ top width 

( top width?  :رطنا‎ ( 


) top soil 


surface tension 


صهريج التمور 
surge tank = surge chamber‏ 
conduit regulator‏ = 
conduit regulator‏ ( 


( انظر : 


surplus 


الفائض 
زيادة الدنحل الفعلى من الياه على الطلب . 
الحسر العلق suspension bridge‏ 
طريق معلق بهالات مشدودة إلى سلاسل أو 
المبانى أو الفولاذ وتثبت نهاياتها فى المرامى . 
الوصلة الدوآرة swivel‏ 
نبيطة تنبت بين جباز قياس السرعة وأداة 
تعليقه ليكون حر التراوح فى مستوى أفقى . 
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الخريطة الإجمالية للطفس 
synoptic weather map—synOoptic weather‏ 
chart‏ 
خريطة تبن أحوال الطقس السائدة فوق 
منطقة فى فحرة معينة . 


السحارة 
قناة مغطاة تنشأ نحت مجرى آخر وتصمم على 


syplıon د‎ inverted siphon 


tag — pendant قرص الترقيم‎ 
( pendant انظر:‎ ( 


نهابة الترعة tail‏ 
نباية الترعة أو العمل الصناعى الغا ف 
بايتهاء بقصد توزيع مياهما . 


مجرى الطرد tall race — after-bay‏ 
المجرى الذى يحمل الياه الخارجة من سائية 


(ساقية ) أو عنفة ١‏ توربينة ) . 


tail reach الحيس الأدنى‎ 

الحزء الذى يبدأ من آآخر نقطة تحكم فى الترعة 
ا 

tail tank خزان التهاية‎ 


حزان يتلق المياه من ترعة -حين تزدحم بالميأه 
الزائدة عن احتياجات الرى © ويقع هذا 
: الخزان عادة بالقرب من نباية النرعة . 


أساس تدفق الماء الواقع تحت ضغط فى كامل 
ا 


مید 3 شی للعشب 


systematic herbicide = translocated 


herbicide 


( translocated herbicide : انظر‎ ) 


نظام استعمال ماه النهايات 
tail-water reuse system‏ 
نظام يقتضى تجميع الياه الزائدة ف مايات 
الترع والمسائق وإعادة استعالها للرى . 


بوابة نصف قطر + يِه 
Tainter gato = radial gate‏ 
( انطر : 
الفرش الواقى الركامى 
talus — flexible apron — placed riprap‏ 
فرش يشتمل على كتل من الحرسانة أو البتاء 
أو الحجارة لحماية المجرى خلف هدار أو 
مسقط أو غيرها . 


( radial gate 


لذب سو اف tampering‏ 
مخالفة يقترفها المنتفع بمياه الرى بإحداث 
تغيير فى متشا الفتحة أو فى التصريف اللتارج 


ا 
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هراسة ذات حوافر 
tamping roller = sheep-foot roller‏ 
( انظر ` sheep foot roller‏ ( 


خسائر ملموسة tangible losses‏ 
تصسائر الفيضان الى يمكن تقدير قيمئها بالمال . 


شبكة الرى من برك المستجمعات 
tank irrigation system‏ 
شبكة رى تنشأ فما خزانات صغيرة أو 
حيرات تتغذى من قناة أو من تدفق طبيعى 
استجبمع »وذلك عن طريق بناء ضفة ترابية 
٠‏ على طول الحرى الأسفل وض المستجمع 
ثم تطلق المياه الخرونة إلى الحقول من خلال 
فتحات ف الضفاف › وتنقل عير شبكة من 
ترع التوزيع . 


القطران > tar‏ 
مادة سوداء سائلة تستخرج بالتقطير اماف 
للخشب أو الفحم أو تحوهما » وتستعمل لدفظ 
الحشب من؛ النسويس » والحديد من الصدأ . 


المخز ون الؤقت 
temporary storage = channel storage‏ 
( انظر : channel storage‏ ( 


العطاء tender = bid = proposal‏ 
عرض حریری من مقاول يتعهد فيه بتنفيك 
عمل نظير مبلغ معين . ويكون العرض مصحوياً 
فى العادة عبلغ 'يقدم عربوناً » كما جب أن 
يطابق كل الشروط الواردة فى وثائق العقد . 


دعوة لتقديم عروض 


tendef bid — invitation to bid 
(invitation to bid : انطر‎ ( 


مقياس التوتر tensiometer‏ 


نبيطة تقيس قوة المص الى بحب أن تبذلها 
جور النبات لاستخراج الرطوبة من التربة . 


سرعة السقوط الانتهائية 


terminal velocity == fall velocity 

سرعة السقوط السات رسابة ذات حبجم 

معن » عند بلوغها قاع المحرى فى درجة 
حرازة معينة ٠‏ 


مساطح ( مصاطب ) terraces‏ 


١‏ متطقة من الأرض المستوية تجاور اللبر 
ومحدها من الحانب الآحر منحدر حاد ينبى 
إلى مسطح آخر أو هضبة مرتفعة ويسمى 
المسطح فى هذه اللمالة شرفة الذهر . 

؟ مين من الردم الترالى يقام على منحدر 
للتحكم فى تدفق المدد الهرى وتقليل صرف 
الثرية . 


السح الأرضى الفوتغراق 


terrestrial photogrammetry 
. المسح بطريقة التصوير الأرضى‎ 


ترع الدرجة الثالثة 


tertiary canals — minors 
( minors * انظر‎ ( 
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نفب السييو 


test hole = bore عامط‎ = trial hok 

وتكون عادة أصغر من البثر الدانمة . 
مسيل الاخثبار testing fume‏ 
جرى مكشوف شفاف الوا لتابعة أرصاد 


التدفق على تماذج . 

محور الوادى thalweg‏ 
حط أفى مار بأعمق جزء فى الوادی أو ى 
النهر . 

عاصفة الحمل الحرارى 


taıermal convection storm 

عاصفة تحدث يسيب اختلاف درجات الحرارة 
الحلية » ويكون المطر فبها شديد الغزارة قصير 
الأمد وعلى رقعة صغير : , ١‏ 


مرسهة درجات الحراوة ) ترمو جراف ( 
thermograph‏ 
جهاز ذاق لنسجيل درجات الحرارة فى 
صورة رمم بيا . 
الهدار حاد العتبة 
thin-plate weir = sharp-crested weir‏ 
( انظر: sharp-crested weir‏ ( 
مذبب الدهان thinner = solvent‏ 
سائل طيان سلس -الانسياب » يضاف إلى الدهان 
لتخفيف لروجته وتسهيل استعماله . 


صهريج الشمور الخلوق 
throttled surge tank‏ 
نوع من صباريج العور يضيق مدخخله للإسراع 
فى تغيير الضغط لتقليل الطاقة الكبيرة المفقودة 
عند المدخل وللإسراع ف مهدئة اللبذبات . 
عاصفة رعدية thunder storm ١‏ 


ربح شديدة مصحوبة برعل وبرق . 


tidal river النور امدى‎ 

اهر الذى يتأثر تدفقه والحدار سطح مياهه 
بالمد والحزر . 

tide lock = tidal lock هويس الد‎ 


هويس يربط قناة ملاحية بنهر مدى أو نحصب 
نېر» ويزود ببوابتين متضادتين أو بزوج 
من البوابات المتضادة فى أحد جانبيه أو فى 
كلها » وذلك لإمرار السفن كل وقت فى , 
أى الاتجاهين . 


فلاحة الآرضي )ان 


معالحة التربة بغية تمبيقتها انو الحاصيل » ومكافحة 
العشب الضار ء والحافظة على سعة الرشح وعلى 
البوية . 0 


النموذج القابل للامالة 
نوع من الناذج ( المتشامبة فى الشكل ) 
والمستعملة فى حل المشاكل الهيدرولية لاقنوات 
المكشوفة »حيث تتحقق زيادة كببرة فى 
اتحدار سطح المياه بإمالة الموذج برمته ف 
تجاه التدفق . 


tilted model 


Er مسجم الهیدرد لوجيا‎ 
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time intêgration sampling 
أحذ عينات لفترة طويلة لتلاق تغيير كية‎ 
. تركيز الرسابة مع الزمن‎ 


مدة التجمع 
time of concentration‏ 
period of concentration‏ ~= 
( انظر : period of concentration‏ ( 


مدة الاستجارة time of response‏ 
الوقت الذى عضى قبل الوصول إلى ححالة 
التوازن عند إحداث تغير ف التصريف: بشبكة 

الرى كلها أو بعضها . 


اقباس الزن منى time scale‏ 
الفسبة بان مدة ظاهرة اللركة قى الأصل 
حوض الادخار 
thrift basin chamber = economizing‏ 
chamber = water saving chamber‏ 


وسيلة المحافظة على مياه 'الإمرار عن طريق 
تدبير سعة نخزين «غلقة على جانب الهويس 
أو على جانبيه . ويساعد هذا الحوض أيضآ 
على تقليل تقلبات المنسوب فی يركتى الهويس 


through bridge الضصر الخلالى‎ 

جسر حمل الطريق فيه أو حمل أرضيته عند 

أسفل الأعضاء الرئيسية الحاملة لمنشات اسر 
الفوقية . 


منسوب ثووة السد 

top of the dam — crest level of the dam 
فى السدود البنائية  هو منسوب قمة الطريق‎ 
المعبدة فوتها أو منسوب الممشى إذا خلت‎ 
من طريق معبدة » أما فى حالة السدود الترابية‎ 
. فهو منسوب فة التكوين الترالى‎ 


فاصل التضارسص  topographic divide‏ 
فاصل محدد المنطقة الى يستمد مها المدد 
السطحى : 


) خرائط تضاريس ( خوائط طبوغرافية‎ 
topographic maps = relief maps 


خرائط مساحية تبين التضاريس الموجودة ف 
رقعة معينة من الأرض إلى جانب المواقع 
الحخرافية للمعالم الطبيعية لها والمنشآت الهامة 
علا . 
وتوضح التضاريس عادة تخطوط المناسيب 
المقساوية ( الكنتور ) . 
التربة السطحية 

top soil = surface 5031 

مدى الحرث من طبقة الثربة . 


عرض السطح top width = surface width‏ 
عرض المقطع العرضى لاقئاة عند سطح المياه . 
الغاطس الانسیابی ( الطوربيدى ) 
torpido sinker 1‏ 
ثقل انسيالى يربط بنهاية سلاك السر ويستخدم 
فى حالة المياه السريعة الخريان ‏ 


الشحكم السبيلي torrent contro]‏ 
ضبط الأنبار السيلية وليب ارما . 


Nt 


السعة الكلية للخزان . 
total reservoir capacity = gross reservoir‏ 
capacity=gross capacity‏ 
سعة الكزان عند أعلى ارتفاع متحكم فيه 
لسطح الياه » أى عند المنسوب الأعلى الذى 
بمكن المحافظة عليه دون تصريف من فوق 
المفيض . 
الأبراج towers‏ 
آبار وأسية معدة لرقع المواد من الدهاليز 
أو إنزالها إلا أو لاحتواء السلالم الموّدية إلى 


الدهاليز . 
طل trace of precipitation‏ 
قوة السحب 


tractive force = boundary shear 
القوة الى توثر ها المياه فى الحيط المغمور‎ 
ال جرى بسبب حركها وتعمل هذه القوة‎ 
فى اتجاه التدفق وليس عموديا على سطح‎ 
حيط المغمور كما يفعل الضغط الساكن‎ 
الاستاتيكى ) للمياه وفوق ذلك ليست هى‎ ( 
القوة المؤثرة فى اللسم الواحد لكا القوة‎ 
المؤثرة ق مساحة معينة فى قاع امحرى أو‎ 
. جانبيه‎ 


الحاجز الطولى training wall‏ 
منشأ يببى ق انجاه مواز للتدفق على طول ضفة 
نهر لعرويض التيار . 
الوصلة الهيدردلية transition‏ 
جزء من قناة أو مجرى يتغير فيه المقطع العرضى 


مجمع اللغة العربية . القاهرة 


تدر ميا من شكله أمام هذا المزع إلى شكله 
فى الحات . 


الانتقال الهيدرولى taısition, hyêraulic‏ 
التغعر الهيدرولى من حالة الانسياب إلى حالة 
الاضطراب 63 عدث ق منطقة محهدودة من 


مجحرى التدفق . 
الفقد فى وصلة الانتقال 


transition energy loss ع‎ transition loss 
السرعة فى وصلة الانتقال الهيدرولى »و يعر‎ 
. عنه بعلو الياه‎ 


خرسانة مخلوطة اثثاء النقل 
mixed concrete‏ -أأفصوعا 
حر سانة تعبأ مكو ناتا الحافة من‌الوحدة الم ركزية 
ثم يضاف إلا الماء وتحلط أثناء النقل إلى موقم 
العمل بخلاطات متنقلة . 


translocated herbicide = systematic 

herbicide 

مادة كيمياثية إذا امتصها جزء من النبات 
احتبقت باق أجزاله . 


transmissibility السربانية‎ 

ما يودى إليه حاصل ضرب معامل النفاذية 

الحقلية فى سماك طبقة التربة الى تسرى المياه 
من خلالها , 
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الضائع بالانتقال 
conveyance losses‏ عد transmission losses‏ 


) انظر : conveyance 1os5e5‏ ( 
معامل النتح 
النسبة بين كلية بخار الماء التى ينتحها المحصول 
وكية المياه الى يمثتصها . 
التربة المنقوقة 
transportal soil = secondary soil‏ 
تربة انتقلت من موقع تکو نا إلى موقع آخر 
بفعل العوامل الحوية . 
سعة الثقل {transportation capacity‏ 


أقدرة التيار على نقل المواد معير؟ علا 
بكفاءتها . 


transpiration factor 


كفاءة النقل  transportatlon competency‏ 
قدرة التيار على نقل المواد معرا عنها بأبعاد 

transverse dike = bankhead الراس‎ 

) barkhead : انظر‎ ( 

الثلمة يه الملحرفة  trapezoidal notch‏ 
فتحة فى مسقط على شكل شبه منحرف لقرير 
التصريف للخلف دون عائق . 

شبكة الئفاية trash rack = rack‏ 
حائل يتكون من قضبان متوازية لتصيد امات 
العام : 


خندق الصرف trench drain‏ 
مصرف ينشأ فى أساسات السد لاعاراض طريق 
المياه المتسربة » فإذا أنشىء خلف قاطع مباشرة 
قام بتخفيف أى ضغط يظهر يسبب النقص 
المحتمل فى فعالية القاطع . 

حفارة خنادق ( مخندقة ) 


trench excavator = trencher = ditcher 
= trenching machine 


آلة فاتية الحركة تستعمل لخفر اللنادق 
والمصار ف والقنوات الصغرة وهى تسار 
على حصيرة فولاذية 


الجسس ذو الحو امل trestle bridge‏ 
جسر يرتكز على أبراج أو حوامل من اللمشب 
أو الصلب . 

trestle fume مسيز محمول‎ 


مسيل مقام على حوامل متشابكة من الكرسانة 
المسلحة أو الحشب أو الحديد . 
trial hole = test hole‏ 
( انر : test hole‏ ( 
العتبة الخلفية المثلثة = العتبة الحارفة 
deflector‏ ع triangular end sill‏ 


( deflector : انظر‎ ( 
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الهذار المثلث 
triaugular weir = V-notch weir‏ 
هدار قياس ذو ثلمة متقلصة وحادة العتبة 
بكوّن جالباها زاوية رأسها لأسفل » وعثل 
رأس الزاوية عتبة الهدار . 


بدّالة صندوقية trough aqueduct‏ 
عبّارة من المبالى أو الخرسانة أو الحشب أو 
المعدن يكون مقطعها العرضى عادة مربعاً:أو 
مستطيلا و تربطها بمجرى الترعة حوائط على 
شكل أجنحة . 


الجسر الجمالونى truss bridge‏ 
جسر تحمل أرضيته عوارض شبكية من الصاب 
المير شم أو الملحو و 
الست الملبت بالدعامات الجمالونية 
truss buttress dam‏ 


نوع من السدود ذات الدعامات » تحل فيه 
حااونات اللحرسانة المسلحة محل الدعامات 
الكتلية المصمتة . 


انتحات الدن فى taberculation‏ 
حالة تنشأ فوق السطو الد احلية نعطو ط الأنابيب 
بسبب و جود مواد حاته فى المياه الخارية ف 
الأنبوب » وتؤدى إلى تكون نتوءات صغيرة 
على جدران الأثبوب تأخل شكلا نصف کروی 
تقريبا » ومن ثم تز داد المقاومة بالاحيكاك . 


tube well =. tubular well البثر الأنيود بب‎ 


بثر اسطوائية ذات قطر صغير تشتمل على ' 


أناببب تدق ف الأرض لسحب الياه الحوفية 
من طبقة أو أكشر من الطبقات الاملة للمياه 5 


اك 


بواية قلاية tumble gate‏ 
بوابة تدورعلىمحور أفى مثبت محفرة بعمرش 
الفتحة » تميل قليلا إلى الأمام عند رفعها وتصل 
إلى مستوى الفرش عند خفضها وتستخدم غالباً 
ف الأهوسة 7 

حوض التخميد 


tumble way = stilling basin 
( stilling basin : انظر‎ ) 


النفق 
مر ينشأ ليخترق المرتفعات أو الحبال ويكون 


وط من طرق یریو طن أو سا 
حديدى أو ترعة أو مصرف أو غير ذلك + 


tımnel 


funnel portal باب النفق‎ 


تحاويل بابى الثفق 


tunnel portal transitions 
إنشاءات للمواءمة بين قطاعى القناة المكشوفة‎ 
والنفق عند المدخل واتخرج . ش‎ 


turbidi ١ 
urbidity 57 لعكر‎ 
حالة السائل حين تعلق به مواد دقيقة‎ )1( 
» مرثية لا تشاهد جسياتما بالعين المحردة‎ 
. ولكلها تمنع مرور الضوء من خلال السائل‎ 
(ب ) نمحديد تلك الحالة عن طريق قياس‎ 
اعتراض العكر لأشعة الضوء فى عينة من‎ 
المياه مع المقارنة بعينات قياسية ذات عكر‎ 


معروفب 8 
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نيارات العكر turbidity currents , , ١‏ 
,نوع من تيارات الكثافة الى تتعلق فما 
المواد الرسوبية بالمياه المتدفقة كا يصاحبها 
عادة رسو ب المواد ف الليران 
turbine, cased‏ 
( انظر cased turbıne‏ ( 
المضخة توربينية الغلافض جسدم tıbine‏ 
مضخة نابدة تستعمل فا الأجنحة الثابتة 
لتحويل جزء من طاقة حركة المياه إلى طاقة 
عثفة: ماثية ( توربيئة مائية ). 
turbine, water‏ 


( انظر : water turbine‏ ( 
التدفق الدوامى 


turbulent flow — sinuous flow = tortuous 
flow : 


ذلك النوع من التدفق الذى يتحرك فيه ى 
جسم فی أى اتجاه بالفسية لای جسم آخر 


والذى يكون فيه فقد الضغط متناسبا تقريبا' ‏ 


نهابة الاحتمال, 
ultimate bearing capacity‏ 


متوسط الحمل على وحدة المساحة اللازم 


لإحدا ث تصدع فى كتلة الثرية المرتكز 


علا . 


£۷ 


turbulent velocity 


السرعة الاضطرايبة 
السرعة الى يصبح فوقها النتصريف فى مجرى 
معان اضطرابيا داتئما » والی -قد يكون نحا 
التصريف اضصطرابيا أوانسيابيا وفق الظروف . 


عقب نسليم مفتاح 
turn-key contract = package job contract‏ 


( package job contract ° انظر‎ ( 


هواس مزدوج twin lock = double lock‏ 
هويس ذو حوضين متجاورين متوازيين 
يفصل بیهما جدار مشترك . 
دالية مز دوجة 
two - bucket lift — circular mothe‏ 
نبيطة لرفع الاء يستخدم فا دلوان پتبادلان 
الصعود وامبوط واملء والتفريغ وهما 
مربوطان بسلسلة تمر فوق يكرة تتصل 
فى مسار 


جا سه . 


بمحور أفى نحركة ماشية تسير 
دائرى . 


ل 


الذبول آقاچائى ( للليات ( 
ultimate wilting‏ 

اليد الأدق لمدى الذيول . 
حوض مياه جوفية 
underground water basin‏ 
مياه جوفية تحت رقعة من واد أو سهل أو 


£۸ 
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هضبة جعلت ما الطروف اليو لوجية 
والميدرولوجية وحدة عكن الانتفاع مها 
وتطويرها تطويرا ناقعا . 


النقوض undermining = undercatting‏ 
اجتراف بفعل الياه محدث عند قاعدة 


المنشأ الميدرولى »2 أو قى جزئه الأسفل : 
الندفق السغلى 


wkler-shot run جح‎ orifice run 
( orifice run : افظر‎ ( 
. قنطرة التصريف السغلى‎ 
ıundershot type regulator 
القنطرة زالى عر" من نحت بوابة فتحما‎ 


التصريف من النرعة المغلية إلى اللرعة 
المفرعة ما . 
ساقية هدر undershot water wheel‏ 


مثبتة فى حاقها 
الحارجية' وتدور بمرور الماء تحبا ودفعه 
للريش . 


ساقية ها ريش منحنية 


ممرات الحتات 
كع amdershulices — scouring‏ 
المرعءه ذو العتبة المنخفضة من الحدار أو 
کر وس 
القنطرة الذى ينشأ لتمرير حتات الهر . 


العيئة المطابقة للطبيعة 
undisturbed sample‏ 
عينة للثربة الأحوذة بالوسائل الى تقلل من 
أسباب اختلاطا . 


التئمية الشاملة لحوض النهر 

unified river basin development 

. تطوير حوض نہر تطويراً -يشمل بالات 

أحرى بالإضافة إلى الرى والزراعة كزقامة 

مصائع أو مراكز تجارية أو استغلال الثروة 
المعدنية وغيرها . 


uniform channel الجرى انلم‎ 


مجرى لا يتغير مقطعه المستعرض على طول 
امتداده ويكون تخطيطه مستقيا وامحداره 


ثابعا . 
التدفق انفلم umiform flow‏ 


يكون تدفق الساثل فى القناة المكشوفة منتظما 
إذا ظلت#أعناصر التدفق ثابتة من مقطع إلى 
مقطع 'كعمق السائل ومساحة مقطعه المستعرض 
وسرعته واتحداره الميدرولى > وف هذه اللالة 
يكون خط سطح السائل مواؤيا للقاع . 

التربة اللتجانسة 
التربة الى تكون كل طبغة فبا من مقاس 
واحد سن الحبييات 8 


uniform Soil 


معامل الانتظام 
تعر عددى يستخدم الدلالة على درجة 
انتظام توزيع الرى بالرش ويستعمل للمقارئة 
بين الأتواع الختافة من الرشاشات . 


uniformity coefficient 


دزن الوحدة المجغغة 
dry mit weight‏ ع mit dry weight‏ 
( غر : dry unit weight‏ ( 
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وحدات الشروع units of project ٠١١‏ 
تقسم المشروع إلى فصول تدوج نحت كل 
منبا مجموعة من الأعمال تيسراً لإعداد المقايسات 

والرقابة المالية والدراسات الإحصائية. 


عقد بحسب فيه أجر العمل على أساس حصر 
الككيات الى تم تنفيذها فعلا على حسب البنود 
النوعية الى شملها العقد » وكذلك على أساس 
المواد الى استحضرها المقاول المشروع 
واستخدمها فيه » ومن ثم تضرب كل كية 
فى سعر.الوحدة الذى مله المقاول ف عطائه . 
اتر ف غير 'المشيعة ımsaturated Soil‏ 
الثربة الى تكون مسامها ممتلثة بالمواء » وتكون 
الرطوبة فيها حتجز ة ة فى شكل أغشية 


رقيقة جد . 


مقطع التحكم المتغر 


unstable control—shifting control 


( انظر : shifting control‏ ( 
مضخة التفريم: . vacuum, purpp‏ 
5 ل لخلا جز شا ف خيز 

مغلق . 


(ب) مشمخة يدقع با الماعيالى أعلى من خلال 


unit price contract 


التقيب upheaval‏ 
ارتفاع تراب ردم أو منشأ هيدرولى صخر 


ستيب محرك أرضى َ أو بفعل الصقيع » 


أو لأسباب أخرى 5 


الأرض ار ثفعة upland‏ 
أرض عالية بالمقارنة بالأراضى امحيطة بالهر . 
ويطلق المصطلح أيضا علىالمنطقة الشاملة لمثل 
هذه الأرصض . 


الضغط لاعلى uplift‏ 
الضغط المتجه من أسفل إلى أعلى » من دأخل 
تاعدة المنشأ . 


الحقن المتصاعد upstage grouting‏ 
عمل ثقوب إلى العمق النائى ثم حقن الطبقة 
السفل ثم رفع أنابيب القن إلى طيقة أعلى 
وحقن هله الطبقة وتكرار هذه العملية على 

هذا النوال حتى يصل الحقن إلى الطبقة العليا . 


۷ 


أبوب بتأثر الفرق بين ضغط اللو وضغط 
التخلخل الزن . 
. (ج) ضغاطة للهواء تركب على مكثفات البخار 
لزيادة التخلخل فبا . 
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مجمل التبخر والنتح فى الوادى ٠‏ 


valley consumptive use 
كية الياه الشاملة للتعح والتبخر فى واد يسوده‎ 
زراعيا أو ناتا فطريا » إضافة إلى التبخر‎ 
: من الأرض العارية ومن سطح المياه‎ 
التدفق غير امسقم‎ 
varied flow = non unlform flow 
(non-uniform flow : انظر‎ ( 


محمل للدهان vehicle‏ 
سائل له قدرة على إحتواء القواعد والأصباغ 
والاحتفاظ ما عالقة فيه › ومن طبيعته 
أن يمف ويساعد على بسط الدهان فى طبقات 


رقيقة ومنتظمة . 

درج السرعة velocity gradient‏ 
المنحنى الدى يبين. تغير السرعة عير مقطع 
عرضى . 

velocity head ,. طاقة الحركة‎ 


أ مسافة السقوط الذى ينبغى أن تازه 
جسم ساقطا سقوطا حرا يقوة الخاذبية الأرضية 
لكى يكتسب السرعة النى يتحرك بها . 

۲ الارتفاع الرأسى النظرى الذى ممكن 
أن يصل إليه سائل يسيب, طاقة حركته 
وساوى مريع السرعة مقسوها على ضعف 
عجلة الحاذبية الأرضية . 

velocity, mean 


4 mean velocity 


السرعة المتوسطة 
( انار ؛ 


السسيل « الفنتورى » 


سرعة الاقتراب velocity of approach‏ 
متوسط السرعة فى مجرى أمام العمل الصناعى 
مباشرة . 

سرعة الابتعاد velocity of retreat‏ 
متوسط سرعة المياه حلف المنشأ الميدرولى 
مباشرة . 

العائمة القضيب 


velocity rod = rod float 
( rod float : انض‎ ( 

خصر الثافورة 1 contracta‏ 0 
المقطم العرضى الأكثر تقلصا لنافورة أو 
ينطلق مها الماء . 

Venturi flume 
سيل مكشوف لقياس التدفق يشتمل غلى‎ 
عنق متقلص يترتب عليه سقوط فی . خط‎ 
الانحدار الميدرولى وينسب إلى العالم الإيطالى‎ 
. فنتورى)‎ « 

المضخة النابئة الراسية 

vertical centrifugal pump 
. مقبخة نابذة يكون عمود دار تما رسيا‎ 
) الصرف الراسى  الشاقولى‎ 
vertical 
خفض مستوى الاء الأرضى بضخ المياه من‎ 
آبار حفر فى الأرض لهذا الغرض . وقد‎ 
يستعمل الاء المرفوع للرى إذا صلح لذللك.‎ 
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هک 


صورة فوتغرافية راسبة 
vertical photograph‏ 
صورة فوتغر افية رأسية التقطت وآلة التصوير 
فی وضع رآسی . 
انطع الى آسی ( لسد عقدى ) 
vertical section = cantilever section‏ 
( ائطر cantilever section ٠‏ ( 


vertical velocity .curve 
منحی يبان العلاقة بين العمق والسرعة على‎ 
. میاه‎ 
توزيع السرعة الرآسى‎ 
vertical velocity diétribution 
العلاقة بين العمق والسرعة على طول حط‎ 
رای فى مجرى مياه ويعير علها بالرسم البياى‎ 


للأرصاد 5 
خرسانة مهزوزة vibrated concrete‏ 
الحرسانة الى تدك عند صما مبزاز ميكانيكى . 
التزوجة viscosity‏ 


مقاومة حركة الانزلاق النسبى بين جسيات 
لمائع . وسبها قوة الماسلك بين هذه الحسيات . 


ت 
الدار المثلث 
Y-notch weir = triangular weir‏ 


( triangular weir انظر ؛‎ ( 
الفرجات‎ 
Yold = interstice (in a rock or soil) 
6 interstice : انظر‎ ( 
vold ratio 


نسبة الفجوات 
نسبية ايز المساتى إلى حجم المسهات فى عينة 
من التربة . 

تسعرة حجم الاء 

volumetric water rate 

سعر لوحدة حجم الماء المتتفع په . 

الاجنحة الموجهة volutes‏ 
أجنحة منحنية مثبئة إما على السطح الداحلى 
لماكل لشمع اللعب وإما خارج أنبوبة رأسية 
بالقرب من قبا لاستحفاث حركة حازونية 
فى الياه الداخخلة قبا . 


المضخة حلزونية الغلاف volnte pump‏ 
مفسخة نابذة غلافها مصنوع على شكل حازون 


لساعدة التحول الحزثى لطاقة حركة الياه 
إلى طاقة ضغط عند خروجها من الدفاعة 


المروحية . 
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W 


وادى السيل 


wadi = wady — quady ١ 
يطلق على الأحدود الما أو واديه ويكون‎ 
. جافاً شف غبر مومسم الأمطار‎ 


البربخ الطولى 
wall culvert = longitudinal culvert‏ 
( انظر ¢ longitudinal culvert‏ ( 


فوهات الجدار wall ports‏ 
فتحات فى الحدران الانبية وض الهويس 
لإدخعالالمياه فيه أو أخراجها منه من خلال 

برابخ الحدران . 


الممثى walkway‏ 
طريق هرور المشاة . 


الإنعطاف warp‏ 
الاتساع التدريي رى بسب التي العثم 
ف ميل جانبیه . ' 


حمولة الاجتراف wash load‏ 
كية المواد العالقة بالمياه الى يرجم" أصلها 
إلى حت الياه للمتحدرات عنطقة مستجمع 
الأمطار > وتكون عادة من جسيات ذات 

حجم صغير جدا كالطين والغرين . 


قناة الفائض wasteway‏ 
.قناة لحمل المياه الفائضة أو الرائدة على حاجة 
الرى . 

water account ٠ الحساب المائى‎ 


حساب يعمل لتؤزيع كيات المياه بين الرع 
المترابطة أو بين العناصر الختلفة لشبكة مر 
اوعاب ش 


كفاية استعمال المباه 

water application efficiency, ,‏ 
كية مياه الرى الحرنة ى منطقة الحذور 
بالتربة والى محص الثبات مها حاجته لوه 
منسوية إلى كية المياه الموزعة على المقل . 


تسعر 0 المياه 
water 'assessenıent — water rate‏ 
water charge‏ = 
( انظر : water rate‏ ( 
خغير الرى 
water bailiff = ditclirider‏ 
( انظر : ditchrider‏ ( 


المحافظة على اكياه water conservation‏ 
الأمثل فنيا واقتصاديا . 
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الرسم البيانى لاستهلاك المياه 


water consumption diagram 
رسم يبين - على مدار العام ية المياه‎ 
الداحلة فى الرعة يوميا » والتصرينات المقررة‎ 
ها » وكيةالمطر المنصرف إلى الترعة » وتواريخ‎ 
البطالة فى الترعة » وكيات الياه المتسربة‎ 
مها » والمتوسط الشهرى اسوب لإيزاد‎ 
ار عة‎ 
١ : تلوث الماء‎ 
water contamination =x water pollution 
( water pollution : انظر‎ ( 
) خريطة ضبط الياه ( المخزونة‎ 
water control chart 
الرسم البيائى الذى عثل كيةالخزون من المياه»‎ 
والمناسيب » والتصريفات عند الخطات الرئيسية‎ 
. محوض خزان أوالمجموعة خزانات‎ 
كفاية التوصيل‎ 
water conveyance efficiency - chanel 
efficiency 


النسية بين, كية المياه الموزعةء وكية المياه 
المطلقة فى ترعة أو أى منشأ توصيل آآخخر . 
فنوات الفتحات 
قنوات صغيرة أو مسايل أو خطوط أنابهيب 
تستمد مياه الرى من الفتحات وتنقلها إلى 


المساق » أو إلى الحقول مباشرة فى سالات 


water courses 


الوسادة الماثية 
water cushion = stilling pool '‏ 
بركة مصممة لاستقبال تضادم المياه المندفعة 
من فوق سد أو مسقط أو مفيض: . 


water, dead اكباه الساكنة‎ 
) dead water : انظر‎ ( 
العمق الكافىء الرطوبة‎ 
water-depth ratio 


ما تحتويه التربة من الرطوبة معيرآ عنه 
بالعمق المكاقء من المياه الحرة 2 وحدة 
عمق الرية . 


المقنن الماتى wafer duty‏ 
كية المياه اللازمة لرى مساحة معينة بغرض 
إنضاج عصوها منسوبة إلى تلك المساحة 
ويربط المقنن' بمدة أساسية وبمكان القياس . 


المكافىء الماتى للثاج 
water-equiyalent of snow‏ 
ارتفاع المياه الناحة عن ذويان الغطاء الثلجى 
فوق منطقة »عينة . 


طرق المياه water hammer‏ 
ظاهرة تذبلب ضيغط الماه فى المحرى الغلق 
تريد كثيرا على الضغط الإستاف العادى . 


waterings = irrigations الر بات‎ 


6 irrigations 


( انظر : 
اختبار امتصاص المساء 
water-intake test‏ 
اختيار بحرى فى المقل لكشف مدى وجود 
القجواث والشقوق ى الأساسات » وذلك 
عرأقبة مدى ضياع الاء فى حفرة اختبار 

نحت ضغوط مختلفة . 


6 
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لك 


الخطط البيانى ناسيب المياه 

water level diagram 

خريطة تشمل المقاطع الطولية للترعة الرئيسية 

والترعة الفرعية الآخذة مها » حيث ترسم 
اتحداراتها عقياس رسم مکار ١‏ 


مسجل المناسيب 
water - stage‏ عد water lerel recorder‏ 
recorder‏ 


( water-stage recorder 


( اقظر : 


أرض غمقة water-logged land‏ 
أرض ار تمع فمبا مستوى الماء الأرضى ہی 
اقرب من سط حها وضعف انتا جها من 

الحاصيل بسبب هله العلة . 


التشبع با یاه water logging‏ 
ارتفاع مستوى المياه الوفية حى تبلغ 
سطح التربة أو تقرب منه » فيترقب على 
ذلك نقص كبير ى غلة التربة عن إنتاجها 


العادى . , 
خفر الرى waterman = ditchrider‏ 
( انظر : ditchrider‏ ) 
الطاحونة المائيية . water mill‏ 


طاحونة تعمل مكنا بقرة سةوط المياه . 


مياه التشرب 
water of imbibition‏ 
imbibition moisture‏ ل 
( انار : imbibition moisture‏ ( 


الفاصل الحوضى أو المفرق الحوضى 


water parting -‏ 
قمة أو حد يفصل مابين مستجمعين متتاخمين. 


تلوث الماء 


water pollution = water contamination” 
وجود مواد غريبة بالماء بكميات توثر‎ 
فى صلاحه ؛ للاستعمال للأغراض؛ المتزلية‎ 
. أو الصناعية أو الزراعية‎ 

تسهير المياه د تسهير ة الر ىو 


water rafe = water charge = jrriga- 
tion rale — water assessment 


ما يدفعه المنتفعم مقابل لمداده بالماء للرى 
أو لأغراض أخرى . 
water regulation drainage‏ 
صرف ٠«خطى‏ وظيفته الأساسية تنظم التوازن 
| الحرارى والموائ للتربة على..حسب احتياجات 
الثبات 8 7 


الاحتياحات امائية  water requiremens‏ 
١‏ تطلق على كية المياه على اختلاف مصادرها 
ر الى محتاج إلا الحقل ف مدة معينة نحت 
ظروفه السائدة نما يكفل نو النباتات وتام 
نضجها ) . وتشمل كية التبخر وغيرها مما 
يتعذر تعاشیه اقتصاديا > كا آنا تطلق على 
ما محتاج إليه الاسهلاك الموسى من 
الرى مضافا إليه الضائع بالتخلل الذى يتعذر 
تجنبه ويعيرء عا عادة بوحدات ارتفاع 
لمياه فى الحقل أو وحدات حجمها لكل وحدة 
من مساحة اللقل . 


معجم الهيدرولوجيا 


١66ه‎ 


حوض الإدخار 


water saving chamber — tlrift basin 
chamber 
( thrift basin chamber : انظر::‎ ) 
ترعة الحيد‎ 


watershed canal = ridge canal 


( ridge canal : انظر‎ ( 


تفدېر الموارد الماثية 
water sources appraisal‏ 
تقدير كميات المياه السطحية والحوفية ف 
حوض نہر أو"ف إقلم على ضوء المعطيات 
أو السابات‌التاحة لإمكان وضع أسس 
التحكم فى هله المياه والإفادة منها . 


مسح الوارد المائية 
water Sources survey‏ 
جمع البيانات الأساسية من الأرصاد 
والدراساث الخقلية والمشاهدات واتباع الطرق 


الفئية لإعداد المعطيات الأساسية لتقدير كيات ' 


المياة فى حوض نہر أو فى اقلم . 


نشر الاه ل water‏ 


”(أ) عملية محويل مياه الأنبار عادة فى ' 


مراحل فيضالها ‏ عن طزيق حملها 
إلى أرض ماصة للمياه لكى تخترق 
مياه الثرية حى مستوى المياه الحوفية 
للاحتفاظ ہا مخزون جوق . 
. (ب) تزويد الأراضى صناعيا بالمياه لإعادة 
شحن انز ان الوق لتعويض ما استنفد 
مله بالضخ أو غيره 


(ج) الرى المفرط أو تزويد الأراضى 
الزراعية فى غير مومم زراعما مياه 
فائضة ترشح ف الأراضى على مستوى 
اليا الحوفية . 


مسجل المناسيب 
water-stage recorder = water-level‏ 
recorder‏ 


| جهاز دسم خطا بيانيا لتغيرات مسوب 
سطح المياه مع الرمن . 
معاي صلاحية الاد water standarûs‏ 
تعاريف متفق علا لصلاحية الياه » توخل 
اسا لضبط استخداماتها الختلفة . 


تحليل الوارد الماثية 
water supply analysis‏ 


تحليل المعطبات الهيدرولوجية ( المياهية ) 
ومعطيات الأرصاد الحوية لحوض ر 
لتحديد حصيلة تصريفاته » لتكون مشروعات 

. التنمية فى نحوض الهر هينية على ساس سام 
من التخطيط والتصميم والتشغيل . 


مستوى المياه الجوفية water table‏ 

السطح الأعلى لنطقة تشيعم لا تكون فبا 

امياه الحوفية محصورة بتكوين فوق غير 
عنفة مائية ( توربينة ماثية ) 

water turbine 

محرك درار » يستمد حركته من المياه الواقعة 

نحت ضغط دة غالبا فى إدارة المولد 
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كفاية االرد وله water use cfficieney‏ 
نسبة كية الياه الى يكون استبلاكها نافعا 
للنبات ؛ إلى كينها المعطأة . 
الحشائش الاتية 
water weeds = aquatic weeds‏ 
( انار : aquatic weeds‏ ( 
المجلة اإسائية 
أداة على شكل عجلة تركب فی مجرى ری 
ارفع المياه » تدور العجلة بتأثير تدقق المياه 
فى الرى 
السنة الماثية ( السنة الهيدرولوجية ) 
water year‏ 
هر ږ : 
مدة ايى عشر شرا تكوك دورة سلوية 
كاءلة لتدفق مياه الحرى الهرى وتحتار 
لتيل معطيات تدفق المياه ف ذللكث الحرى . 
جهان توليد الأمواج 


wave making apparatus 
جهاز لتوليد موجات ١ن ألاء عغددة السعة‎ 


والدورة » ويستعمل ف التسجارب على 


مماذج 
التجوبة ( اثر العوامل الجوية ) 


weathering 

)١(‏ العمليات الليولوجية النامة عن القعل 

الفيزيق والكيمياق الاجر الحوية فى الصخور 

على سطح القشرة الأرضية أو بالقرب منه » 

يسيب انحلال هذه الصخور » وثقلها فى 

بعض الالات إلى أماكن أخرى بفعل 
الرياح أو الماء . 


„, Water wheel 


رب) فعل العناصر المحوية فى غير اللون 
أو التركيب أو الشكل . 
منطقة التانر الجو ى weathering, zone of‏ 
( انظر : 
الحشائش الضارة weeds‏ 
نبات مؤذ وغير مرغوب فيه ©» أو نبات 


( gone of weathering 


ينمو دون فائدة وف. غير موضعه من بيئة 
معيئة 


مكافدحة الحشائش الضارة ‏ 1٣١0ء ved‏ 
كل وسيلة أو إجراء لمنع نمو الحشائش › 


قضابة العشب weed cutter‏ 
م و 0 1 
آلة تجر » أو تدفع أو تركب على زورق ٠‏ 
يها شفرات متدح ركة يقضب ا العشب ١‏ 
weed-cutting launch‏ 
زورق آلى مجهز بشفزات تاطعة لإزالة العشب 
خطاف الآعشاب weed-hook‏ 
خوصة .من الحديد يكون طرفها الاسفل 
متشعبا وها مقبض خشى فى الطرف الآخخر > 
وتستخدم فى اقتلاع جذور الأعشاب ورفعها 
وإزالتها: . 
شبكة العشب 
شبكة معدنية توضع رأسية أو مائلة معر ضة 
الجر ى لتحجز أمامهاالعشب العاثم أوالمقطوع . 


weed screen 


معجم الهيدرولوجيا يذل 


فبيد العشب 
مركب كيمياشق سائل أومسحوق يقضى 
على الأعشاب غير المرغوب فما 
اجتثاث الحشسائش 
الاشعئصال الكامل للحشائش الضارة من 


الأراضى المز رزو عة » أو من قئوات* صيل المياه 
أو منشآنت احتجازها . 


weedicide = تنعط‎ 


weeding 


فقوب التذريف ( التخفيف ) 'ععامط weep‏ 
فتحات باللحدار الساند أو بالفرشة أو التكسية 
أو الأساسات . . . الخ » لصرف المياه وتقليل 
الضخوط . , 
الطول الوزنى للرحف 
weighted creep length‏ 
مسافة الزحف المحسوبة بناءٌ على الاعتبارات 
الى اية على أساس الاحتلاف الوزف بين الزرحف 
الرأمى والرسيف الأفى : 


الهسدار 
١‏ حاجز بعرض المجرئ لتوجيه جزء من 
مياه المجرى أو توجيبها كلها إلى الترعة . وقد 
ساعد عرضاً على تخزين اليام فى حالابت 
الطوارىء . 
۲ حاجز بالمجرى للتحكر فى منسوب الياه . 
* شحة فى الجزء العلوى عن الد أو الضفة 
الرابية ال الياه الزائدة . 

٠‏ 4س معیر جانی قر المياه فوقه ٬پخرض‏ قياس: 
تصريفها . 


, weir 


الهثار المصمت 


( انظر : 


weir, closed 


( clostd weir 


weir, contracted 


الهكار المتقلص 


( contracted weir : انظر‎ ( 
weir, curved الهدار امقوس‎ 
( curved weir : اظر‎ ( 


weir, drowned 


Li 
الهدار المغمور‎ 
( submerged weir : انظر‎ ( 


الهدار الجر 


weir, free ( free overfall ( 


( JTree weîr : انظر‎ ( 


العلو أمام الهدار weir head‏ 
ص 

ب العلو الشامل امام الهدار 
١‏ -الارتفاع الرأمى قوق عتبة الهدار أو رأس 
الحدار ذى الثلمة المثلثة حى سطح الياه أمام 
الحدار دون أن يشمل علوالسرعة الناشىء عن 
سرعة الاقتراب . 
 !‏ علو طاقة المياه قوق حتبةٌ الهدار' » شاملا 
لعلو السرعة الئاشىء عن سرعة الاقتراب . 
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7 8 ع 
الهدار المائل الضيق العتية 
inclined‏ عا مع عع تدس weir,‏ 
narrow-crested inclined weir : lil 0‏ ( 


الهدّار المثلم هتار القياس. 


` weir, notched 
( rofched weir اتظر‎ ( ' 
weir, oblique اله ان التخالف‎ 
(oblique weir اقظر‎ ( 
,تله"‎ ¢ ٠ الهدّار اللتمكس المنحتيين‎ 
6 ogee weir انظر‎ ( 
weir, open الهثار المفتوح‎ 
( open weir انظر‎ ( 
weir, parabolic الهدار المكافيء المقطع‎ 
( parabolic weir انظر‎ ( 
weir, permeable الهثار المنفذ‎ 
( permeable weır انظر‎ ( 
weir, piles هتار الخوازيق‎ 
) «piles _ weir انظر‎ ( 
weir, portable الهثار التلقل‎ 
( portable انظر بتعما‎ ( 
weir, rectangular الهدذار المسسطيل‎ 
( rectangular weir انظر‎ ( 
الهدار حاد العتبة‎ 


weir, sharp-crested thin plate 
) sharp-crested weir : انظر‎ ( 


الهدّار اللثعبى ( السيفونى ( reir, sipho¬‏ 


( siphon weir انر‎ ( 
weir, skew الهدّار التخالف‎ 
( skew weir اقظر‎ ( 
weir, submerged الهدار المغجور‎ 
( submerged weir انظر‎ ( 


الهتار غر المتقلص . weir, suppressed‏ 
( انظر suppressed weir‏ ( 
الهدار التناسبى 
ع weir with linear flow characteristics‏ 
proportional weir‏ 
هدار يتناسب تصريقه طرديا مع علو المياه 
فوق عتيته . 


سعة البئو 
( انظر 


well, capacity of 8 
( capacity af a well 


البثر الغلفة 
( انظر 


قمبصس البثر well casing‏ 
(ا) الةر الأنبوى أو الحهاز المستعمل فى 
حفر البثر 
(ب) التبطين الأنبوى البثر 


well, cased 


( cased well 


well, confinedğ-water اليثّر المحصورة‎ 
( confined-water well  رظنا‎ ) 


معجم الهيدرولوضيا 


' ١64 


اسقط السر ¢ cylinder fall‏ د well fall‏ 
مسقط تببط فيه المياه ى بثر بعد تركها عتبته . 
ثم تخرج المياه من جوانب البثر قرب قاعها 
بعد أن تتبدد طاقتها فى داحلها . 
بثر المتاسبيبب well, float (gauge)‏ 


( gauge well : انظر‎ ( 


الآساسات اليثرية well fomdations‏ 
أساسات تنغاً تمت الدعامات وال كتاف 
و تتكون من أسطوانات ( أو صناديق ) مغلقة » 
جدرالها هن الحجارة أو الفرسانة » وتغوص 
حى العمق المطلوب © وقد يملا تجويفها 
بالرمل أو الحصى أو اللحرسانة » أو يترك 

فارغاً . 


تداخل الآبار well interference‏ 
تأثر تصريف منحنيات هبوط يثر ضخ 
معيئة بآبار الضخ الحاورة . 


البئر المبطئة ( الطُوّى ) well, lined‏ 


( انظر : lined well‏ ( 
تدوين للتكوين الحيولوجى الذى يظهر فى 
أثناء تقدم العمل فى لقب يثر . 
العلو الفقود فى بثر 
well-losses = lost heads‏ 
lost heads‏ ( 


well log 


( انظر 


البئر الطبيعية 


well, natural 


( natural well : انظر‎ ( 
well, observation يشير الرصد‎ 
) observation well : انظر‎ ( 
well, open البثر المفتوحة‎ 
( open well : انظر‎ ( 
well, percolation البئر العادية‎ 
' ( percolation well ' + انظر‎ ( 


دكاز البثر 

well point = drive point = sand point 
المرء الأسفل من بثر صغ 3 القطر » ويتكون‎ 
عادة من طرف فولاذى مدبب ومصقاة‎ 
وأنبوبة قصيرة . ا‎ 

مضخة البثر المرتكزة well point pump‏ 
.مضخة طاردة عادة ,تسمح يدخول "يات 
غير قايلة من الهواء » تستعمل فى نزح الماء 
الوق لتجفيت مواقع الحفر . 

شبكة الآبار ار تكزة well point system‏ 
مجموعة من الأبار ذواث الركائز تدق فى 
موقع E‏ ما لتجفيف هذا ا موقم 
و ذلك بتجميع مياه هذه الآبار وضكها . 

well, recharge بثو الشحن‎ 

( انظر : 


( recharge well 
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well, recorder (stilling) بر المنا أسبيب‎ 
( gauge well : انظر‎ ( 
well, relief بثر التخفيف‎ 
( relief well : انطر‎ ( 
well, shallow البثر الضحلة‎ 
( shallow well : انظر‎ ( 
well, tubular اليثر الآنيود فيه‎ 
) tubular well : انظر‎ ( 
wet year السئة الرطية‎ 


السنة الى يزيد فبا الساقط أو التصريف 
البرى أو الظواهر الأخرى عن مقاديرها 
فى السنة العادية . 
وزن الوحدة المبتلة 
wet unit welght = mass unit weight‏ 
وزن الم الكل لوحدة كتلة التربة من 
جوامد وماء دون اللظر إلى درجة تشيعها . 
المححبط اعون 0 wetted perimeter‏ 
طول حط القاثل ين المياه الحارية والقناة 
أو الترعة الى تحتو ہا > مقيسا فى المستوى 
المتعامد مع انجاه التدقق . ' 
الدوامة الكبيرة whirlpool‏ 
دوامة ذات قطر كير وسرعة شديدة » 
كالدوامة الى محدثها الثيار الرئهس فى ہر 
كبير. حين مجرى عابرا نباية عائق صناعى 
فى الهر بزاوية قائمة تقريبا . 
مدى الذبول للشات 
مدى درلجات رطوبة الربة من بده الذبول؛ 
الدائم حى منتهاه . 


wilting range 


مصد لر windbreak = shelter belt rl‏ 
١‏ حاجز من الأشجار أو الشجيرات أو 
سياج من أية مادة يقام لتخفيض سرعة الرياح 
قرب سطح الأرض ولتقليل جرف التربة 
وإضعاف قوة الريح على حملها . 

*:؟ حالجز من أشجار تزرع. على ضفاف 
الحزانات لاحد من مرعة الرياح فوق سطح 
مياهها فيقل التبخر منها . 

النفق الهوائى . wind tunnel‏ 
مر على شكل تق يسلط فيه الحواء بسرعة 
معينة لمعرقة فعل صغط الرياح على المنشآات . 

حوائط الدعم الجانبية ( الأسلحة ) 

wing walls 

حوائط تربط كتى المنشأ بالسد الترای أو 
بالضفتين لإطالة مسار تفلل المياه حول لباية 
المنشأ أو لتحسن ظروف التدفق أمام المقطع 


المتحكم وخلفه . 


wire, pendant سلات القاس‎ 
( pendant wıre : انظر‎ ( 


عوامل القابلية للتشكيل 
workability agents‏ 
مواد تضاف إلى مكونات الحرسانة لزيد 
قابليتها للتشكيل عندما يكون الخليطة شنا لسوء 
الحديد المطاوع wrought iron‏ 
حديد قابل للطرق ينتج من نجميع حبيبات 
ایدید لني وتسويطها مع حبييات دقيقة 
من خث سليكات الحديد لیسہل طرقها . 


معجم الهيدرولوجيا 1 


و 


young river 


النهر الناشىء 
الهر الناشط ف حثث مجر أه : 


Z 


منطقة التهوية 20e, aeration‏ | متطقة الناسر التجوى  zone of weathering‏ 
( انظر : aeration zone‏ ( الطبقة الخارجية من القشرة الأرضية الشاملة 


لاسطح المكشوف والمزء المعرض لعوامل 
التلف بالتأثير الحوی ويفعل المطر وال قيح 
والأكسدة يسيب المسامية والتشقق . 


السد الترابى ال ركب 
zoned earth dam—=composite earth dam‏ 
( انطر: composite earth dam‏ ( 


4 عه الح ١‏ 


جزء من اليابسة تكون فيه فرجات الربة 


zone of saturation 


صمامات اكناطق 


المنفذة ممتلئة كلها بالمياه الواقعة نحت ضغط 
لمياه الساكتة ( ضغط هدروستاق) يفوق 
الضغط اوی . وهو جزء اليابسة الذى عد 
العيون والابار بالياه ويحتوى على المياه 
الحوفية . 5 


zoning valyes = control valves 

صيامات توضع على الخطوط الفرعية الطويلة 
لإغلاق بعض أجراء الشبكة للإصلاح أو 
للتغيبر دوت منح وصول الماء إلى ساثر 


الأرض . 
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